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HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 

Reglaméntase la Ley N° 19.587 
y derógase el anexo aprobado por 
Decreto N° 4.160J73. 

DECRETO 

N'.' 351 
Bs. As., 5I2J79 



V 



ISTO el Decreto W 4.160¡73 reglamen- 
tario de la Ley N? 19.587, y 

CONSIDERANDO: 

Que .a experiencia acumulada desdo' 
la lecha de su promulgación demos- 
tró ia necesidad, de carácter impe- 
rativo, <ie actualizar los "métodoar y - 
normas técnicas, unificar criterios 
referidos a Medicina, Higiene v Se- 
guridad en el Trabajo, aclarar los 
fundamentos de sus capítulos y agi- 
lizar su aplicación. 
Que en tal virtud se reunió por re- 
solución del Ministerio de Trabajo, la 
Comisión de Revisión Integrada por 
representantes de trece organismos 
gubernamentales y diez particulares, 
que analizó normas y procedimien- 
tos, implemento medidas practicar y 
evaluó científica y tccnieatmnic co- 
do lo que constituye la Irntriunenta- 
ción reglamentarla Ce la Ley uú¿ae- 
ro 19.587. « 

Que dicha Comisión, de acuerdo con 
su cometido, . consideró necesario re- 
dactar en forma ii tegral el anexo del 
Decreto N? 4.160¡73 para facilitar su 
aplicación, unificando en un sólo 
texto io normado en la materia, in- 
terpretando la ley protegiendo y pre- 
servando la salud de los trabajadores 
e intensificando la acción tendiente 
a demostrar que el medio iias eficas 
para disminuir los accidentes v en- 
fermedades del trabajo, es eliminar 
los riesgos ociipacionales. 
Que la modificación introducida se 
ajusta a las facultades conferidas por 
el artículo 17 de la Ley N? 20.524. 
Por ello: 
Et Prusidentf 
de la Nación Argentina 
Decreta: 
Artículo 1* — „^ar la rcglam.nta- 

.ón de la Ley N? 19.587, contenida en 
.os anexos I, II, III, IV, V, VI, Vil y 
VIII que forman parte integrante del 
presente Decreto. 

Art. 2? — Autorizar al Ministerio de 
Trabajo de la Nación, cuando las cir- 
cunstancias asi lo justifiquen, a otorgar 
plazos, modificar valores, condicionamien- 
tos y' requisitos establecidos en la regla- 
mentación ~ sus anexos, que se aprueban 
por el presente Decreto. 
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Arl. 3» — Derogar el anexo reglamentario de la Ley N? 19.587, aprobado por 
por el Decreto N« 4.160(73, sustituyéndolo por los aprobados por el artículo 1? del 
presente Decreto. 

Art. 4» — Comuniqúese, publiquesc, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archivese. 



VIDELA. 
Horacio T. 



Liendo. 



ANEXO I 
Reglamentación de Ja Ley N"? J9.587, aprobada por Decreto N? 351 ¡79 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

CAPITULO 1 
Establecimientos 

Artículo 1» — Todo establecimiento que se instale en el territorio de la Re- 
pública que amplié o modifique sus instalaciones, dará cumplimiento a la Ley o li- 
mero 19.587 y a las Reglamentaciones que al respecto se dicten. 

Articulo 2» — Aquellos establecimientos en funcionamiento o en condiciones ce 
funcionamiento, deberán adecuarse a la Ley N» 19.587 y h las Reglamentaciones que 
al respecto se dicten, de conformidad con los modos que a tal efecto fijará el Minis- 
terio de Trabajo atendiendo a las circunstancias de cada caso y a los fines previs- 
tos por dicha Ley. 

Articulo 3? — Las firmas comerciales, sociedades, empresas o personas de exis- 
tencia visible o ideal que adquieran, exploten o administren un establecimiento en 
funcionamiento o en condiciones de funcionar, asum«.n todas las responsabilidades 
y obligacones correspondientes a la Ley N? 19.587 y sus Reglamentaciones. 

Artículo 4? — El término establecimiento, designa la unidad técnica o de ejecu- 
ción, donde so realicen tareas de cualquier Índole o naturaleza con la presencia de 
personas físicas. 

Articulo 5* — Las recomendaciones técnicas sobre Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, dictadas o a dictarse por organismos estatales o privados, nacionales o 
extranjeros, pasarán a formar parte del presente Reglamento una vez aprobadas por 
el Ministerio de Trabajo. 

Articulo 6» — Las normas técnicas dictadas o a dictarse por la Dirección Na- 
cional de Higiene y Seguridad en el Trabajo integran la presente Reglamentación. 

Articulo 7» — Facúltase a la Autoridad Nacional de Aplicación a incorporar a 
la presente Reglamentación los textos de las Recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud que fuero 
conveniente utilizar y que completen los objetivos de la Ley N? 19.587. 

TITULO II 
Prestaciones de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

CAPITULO 2 
Servicios 

Artículo 8? — A los efectos del cumplimiento del Articulo 5? inciso a) de la 
Ley N» 19.587, los establecimientos concretarán Jas correspondientes prestaciones so- 
bre Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, mediante la siguiente estructura 
orgánica funcional: Servicio de Medicina del Trabajo - Servicio de Higiene y Se- 
guridad en el Trabajo. Las prestaciones ordenados por la Ley, deberán ser realizadas 
por dichos servicios bajo la responsabilidad de graduados universitarios, de acuerdo 
al detalle que se fija en esta Reglamentación. 

Los objetivos fundamentales de los servicios dictados serán en sus respectivas 
áreas, prevenir todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los tra- 
bajadores, por las condiciones de su trabajo y protegerlos en su actividad y ambiente 
contra los riesgos. Estos servicios deberán actuar en coordinación y tendrán rela- 
ción de dependencia Jerárquica en el establecimiento, con el máximo nivel orgánico 
del mismo. 

Artículo 9? — Todo establecimiento que ocupe 150 o más trabajadores en pro- 
cesos de producción, con exclusión de tareas administrativas, salvo aquéllas realiza- 
das en ambientes de producción, deberá contar con los -servicios especificados en 
el artículo 8', con carácter interno, los que cumplimentarán lo establecido en ia 
presente Reglamentación. 

Articulo 10. — Todo establecimiento que ocupe 300 o más trabajadores en ac- 
tividades que no sean de producción, deberá contar con los servicios especificados en 
el Articulo 8° con carácter interno, los que cumplimentarán lo establecido en la pre- 
sente Reglamentación. . 

Artículo 11. — La autoridad competente podrá determinar en base a razones ae 
riesgo y otras situaciones similares, la obligatoriedad de la ubicación, dentro del 
establecimiento, de los referidos servicios, sin tener en cuenta la cantidad de per- 
sonas. 

Artículo 12. — Todo establecimiento con un número de trabajadores inferior a 
150, en la situación contemplada en el artículo 9?, y a 300 en la indicada en el ar- 
ticulo 10, deberá contar con los servicios especificados en el articulo 8"? con carácter 
externo o interno, a voluntad del empleador, los que deberán cumplir con todos ¡os 
requisitos estipulados por la presente Reglamentación. 

Artículo 13. — Todo empleador que ocupe trabajadores transitorios, cualquiera 
sea su número y la duración de la relación de dependencia, deberá cumplir con .o 
determinado en el articulo anterior. 

Artículo 14. — La autoridad competente llevará un registro de piofesionales y 
auxiliares para los servicios qup en virtud de esta Reglamentación se crean, en el 
cual deberán inscribirse obligatoriamente los mismos y que podra ser consuitaao 
por los empleadores. 

CAPITULO 3 
Servicio de Medicina del Trabajo 

Articulo 15. — El Servicio de Medicina del Trabajo, tiene como misión funda- 
mental, promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, ubi- 
cándolos en tareas de acuerdo a sus aptitudes psico-fisicas, adaptando el trabajo ai 
hombre y éste a su trabajo. 

Articulo 1C. — Las funciones del Servicio de Medicina del Trabajo, serán Ue 
carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación asistcncial inicial de las enfer- 
medades presentadas durante el trabajo y de las emergencias medicas ocurridas en 
'el establecimiento, coincidente con su horario de actividad, cesando tal responsa- 
bilidad al hacerse cargo el servicio asistencia! que corresponda. 

Articulo 17. — Los servicios de Medicina del Trabajo, estaran dirigidos poi un 
universitario con título de médico del trabajo, de fábrica o similar, quienes deberán 
estar registrados en el Ministerio de Bienestar Social - Secretaria de Salud Publica. 
Aauellos médicos que a la fecha del presente Decreto estuvieran prestando servicios 
considerados como de la Ley N? 19.587 y su Reglamentación, sin titulo Habilítame, 
tendrán un "único plazo de 180 dias para su inscripción con carácter provisorio en 
el RcKistro Nacional de Profesionales de la Ley N* 19.587 pudiendo desempeñarse 
durante un lapso de dos años, periodo en el cual deberán realizar los ?sv icios nece- 
sarios para obtener uno de los títulos que figuran en el piescnte rrticiilo. 

La autoridad de aplicación en casos debidamente fundamentado? podra amplia 

° Art°CUk> P1 18 a — El personal de los servicios de Medicina del Trab.ijo será res- 
ponsable del cumplimiento de las oblaciones fijad is por la Ley y su Reglamen- 
tación no excluyendo tal responsabilidad la que corresponda loialmcnte a las peí- 
senas' físicas o ideales propietarias del cs'.Hbl»cimienlo c que lo aar.i.nislren c 
exploten. 

Artículo 19. — El Ministerio de Bienestar Social - rebrotaría de S.ilud Públio.i, 
organizará y mantendrá actualizado un registro nacional de profesionales en le- 
ditína del Trabajo Je la Ley N» 19.587, en el que deberán inscribir c los médicos 
de los servicios de Medicina del Trabajo actuantes en todo el pais. Sin este requi- 
sito, no podrán ejercer su profesión, en actividades relacionadas con la presente 
Reglamentación. 



Artículo 20. — Se define como: 

1. Servicio de Medicina del Trabajo Interno: el integrado en la estructura del 
establecimiento, ubicado dentro del mismo, dirigido por un médico especializado 9 
con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios para atender 
las misiones y funciones que la presente Reglamentación le asigne. Este servicio po- 
drá extender su área de responsabilidad a todos los centros de trabajo dependiente! 
de un mismo establecimiento con menos de 150 trabajadores. 

2. Servicio de Medicina del Trabajo Externo: el que asume la responsabilidad 
establecida por la Ley N» 19.587 y su Reglamentación para prestar servicio a esta- 
blecimientos con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios 

3. Médico del Trabajo o de Fábrica: el que cuenta con especialización en me- 
dicina del trabajo, obtenida mediante la aprobación de cursos de postgrado que se 
realicen en universidades oficiales o privadas y otros organismos oficiales recono- 
cidos por la uatoridad competente. 

Artículo 21. — Los Servicios de Medicina del Trabajo Interno deberán cumplir 
los siguientes requisitos mínimos: 

1. Personal: los médicos dei trabajo que actúen en los respectivos servicios de- 
berán cumplir sin excepciones con el Art. 19 y ademas como mínimo: 

1.1. Confeccionar y mantener actualizado un legajo médico de cada trabajador 
según modelo dei Ministerio de Bienestar Social - Secretaria de Salud Pública. 

1.2. Registrar, en libro rubricado por la autoridad competente en casos de en- 
fermedades profesionales y accidentes del trabajo los siguientes datos: . Apellido y 
nombres completos, documentos de identidad, número de legajo, edad, domicilio, ofi- 
cio u ocupación, antigüedad en el trabajo y en el establecimiento, cambios de pues- 
tos do trabajo dentro del establecimiento, diagnóstico, lugar de tratamiento, tera- 
péutica instituida y notificación al interesado. 

1.3. Realzar inspecciones periódicas a todo el establecimiento y con mayor fre- 
cuencia a los lujares de trabajo dei mismo. 

1.4. Efectuar directamente o bajo su supervisión, les exámenes médicos de in- 
greso y demás exámenes en salud, según corresponda a todo el personal del esta- 
blecimiento. 

1.5. Elcctuar, personalmente los exámenes de retorno al trabajo después de au- 
sencia provocada por enfermedad' o accidente. 

1.6. Efectuar, directamente o bajo su supervisión, examen clínico a la totalidad 
de los trabajadores del establecimiento, por lo menos una vez por año. 

1.7. Efectuar personalmente reconocimientos semestrales o en periodos más 
breves a su criterio, al personal afectado a tarcas cen riesgos especiales y a los dis- 
minuidos en readautación. 

1.8. Ejecutar acciones de educación sanitaria, socorrismo y vacunación. 

1.9. Realizar estudios de ausentismo por morbilidad, para orientación del pro- 
grama médico dsl establecimiento. 

1.10. Efectuar encuestas y análisis de los accidentes ocurridos en coordinación 
con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

1.11. Efectuar seguimientos de los accidentados y de los afectados por enfer- 
medades profesionales. 

1.12. Efectuar auditoria médica e informe anual de actividades para elevar a 
la autoridad competente. 

1.13. Llevar las estadísticas relacionadas con su tarea, coordinadamente con el 
Servicio de H'<Tiene y Seguridad en el Trabajo. 

1.14. Arbiirar los medios a fin de que los inspectores de la autoridad compe- 
tente puedan cumplir su misión sin diiicultades. 

2. Equipamiento. :• 

2.1. Muebles c instrumental de uso corriente en Medicina del Trabajo. 

2.2. Armarios y ficheros para archivo, provistos de cerraduras y todos los ele- 
mentos necesarios. 

2.3. Botiquín completo para primeros auxilios adecuado a los -riesgos del esta- 
blecimiento, accesible en forma permanente. * - , 

2.4. BotinMin de específicos, adecuado al tratamiento inicial de lass enfermedades 
más comunes en los ambientes de trabajo, accesible en forma permanente. 

2.5. Camillas para transporte de enfermos o heridos. 

2.6. Medios de comunicación que faciliten el desempeño de las tareas. 

3. Afectación de horas-médico. Los Servicios de Medicina del Trabajo Interno 
deberán disponer como mínimo, de las siguientes horas-médico por día de acuerdo 
al siguiente detalle: 



Cantidad de Trabajadores 



Horas-médico diarlas 



Articulo ;>* 
150—300 
301— 45r 
451—60 
(¡01— 751 
751—900 



Artículo 10 

300—450 
451-600 
601—750 
751—900 



A partir de 901 trabajadores, se agregará una hora-médico por cada 

400 más. 

4. Personal auxiliar: los Servicios Médicos Internos, deberán contar como mí- 
nimo con una enfermerajo con diploma o titulo habilitante reconocido por la auto- 
ridad competente, por la totalidad de cada turno de trabajo, cuando en cada uno 
de ellos el número de trabajadores exceda de 50 en la situación contemplada en 
el articulo 9" y 200 en la indicada en el artículo 10, excepto cuando la peligrosidad 
de la tarca con un número menor lo justifique. Dicho personal será colaborador del 
médico y tendrá las siguientes misiones y funciones básicas: 

4.1. Actuar en primeros auxilios y cumplimentar prescripciones bajo supervisión 
del médico. ; 

4.2. Asisvii al médico en sus tareas habituales. 

4.3. Actuar en tareas de promoción de salud y educación sanitaria. ' 

4.4. Realizar tareas de archivo y mantenimiento de la documentación médica, 
colaborando tu la obtención de datos estadísticos. • ' '''.. 

4.5. Acompañar y asegurar la recepción del enfermo o accidentado, -de urgen- 
cia, en caso de ser evacuado. 

Articulo 22. — Los Servicios de Medicina del Trabajo Externos tendrán las 
mismas misiones y funciones que los Servicios da Medicina del Trabajo Internos y 
cumplimentaran los siguiente requisitos mínimos: , 

1. Deberán estar inscriptos en el Registro habilitado para tal fin en el Minis- . 
terio de Bienestar Social - Secretaria de Salud Pública. 

2. Deberán contar con médicos del trabajo y enfermeros en la misma cantidad 
mimma que sé establece para los servicios internos. 

3. Deberán contar con medios de comunicación y de transporte quo faciliten 
el desempeño de las tarcas. 

4. Sus oficinas y consultorios cumplirán con las condiciones mínimas exigidas 
a los servicios internos. 

Articulo 23. — Los exámenes en salud serán los siguientes: de ingreso, de adap- 
tación, periódicos, previos a una transferencia de actividad, posteriores a una au- . 
sencia prolongada v previos ai retire del establecimiento. 

Artículo 24. — El examen médico de ingreso tendrá como propósito asegurar que 
el postulante reúna las condicicncs p;icofísicas que su trabajo requerirá, sirviendo ' 
para orientarlo nacia larcas que no sean causales de perjuicio para su salud y estén • 
acordes con sus aptitudes. El examen se ajustará a lo siguiente: 

1. Examen clínico completo que incluirá la agudeza visual en ambos ojos por «1 
separado y audiometria en los casos de trabajo en ambientes ruidosos, todo lo cual 

se asentará en una ficha según mocólo del Ministerio de Bienestar Social - SeCre- " 
tarín de Salud Pública '« que integrará el legajo médico. 

2. Radiograma panorámica de tórax o abrcu:;i'afia, fehacientemente Identifica- 
das .«caíante tipos de plomo o procedimiento similar. . 

3 intraurrinnrreaccFo de Mantoux inoculando tuberculina purificada, en caso 
dr no haber sid., c.¡mplinictr.rda la Ley N? 14.837 de vacunación antituberculosa y 
su Decreto Rcplamcntario N"? 9.217i60 y vacunación BCG si fuera necesario. 

4 ExSm,„--s de laboratorio que comprenderán como mínimo: r.nálisis completo 
de orin.i. eritro?ed¡mcnt?.ci'n. nomograma, glucemia, azocmla, reacciones para in- 
vestigar -sí í tli-? y C'hagas Mazza y en las Industrias de la Carne investigación de 

bi ucelosis. ■ ■ " 

5. Exámenes clínicos y complementarios, con la frecuencia que se detalla, se 
practicarán en los siguientes en*"* especiales o cuando se trabaje o 6e sospeche con- 
taminación con: 

6. Semestrales: 



BOLETÍN OFICÍAT, — Martes 22 ele mavo 3v 1979 



PAefná S 



6.1. Berilio y sus compuestos, cromo y sus compuestos, benceno y sus homó- 
logos, fósforo blanco, derivados nitrados, ¿minados, fenólicos y halogenados de hi- 
drocarburos aromáticos y allfáticos, sulfuro de carbono, herramientas manuales de 
ftive comprimido que produzcan vibraciones, hiper e hipo presión barométrica, sus- 
tancias pulverulentas, flúor y sus compuestos, sustancias carcinogénicas y radiacio- 
nes ionizantes. 

6.2, Conductores de automotores internos del establecimiento, de grúas o que 
operen maquinarias que puedan significar riesgos para si, terceras o instalaciones. 

7. Trimestrales: 

7.1. Manganeso y sus compuestos, mercurio, sus amalgamas y sus compuesto ■. 

7.2. Plomo y sus compuestos, examen al mes, a los tre.3 meses del ingreso y ulte- 
riormente semestrales. 

8. Expuestos a nivel sonoro continuo equivalente de 85 dB(A) o más, al mes 
de ingreso, a los seis meses y posteriormente cada año, debiendo efectuar las audio- 
metrias como mínimo 16 horas después de finalizada ia exposición al ruido. 

Artículo 25. — El Servicio de Medicina del Trabajo del establecimiento informará 
al Ministerio- de Bienestar Social - Secretaria de Salud Pública, sobre los hallazgos 
patológicos que se obtuvieran en los exámenes en salud que exige la Ley N* 19.587 
y sus reglamentaciones y que disminuyan en forma permanente las aptitudes psico- 
f ¡sicas de los examinados. lia Secretaria de Salud Pública organizará y mantendrá 
organizado el Registro Nacional de Salud, donde se archivarán los datos patológicos 
del examen preocupacional, los correspondientes a los hallazgos patológicos que sur- 
Jan de exámenes periódicos o los efectuados como consecuencia de accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales, configurando así un seguimiento de la salud del 
trabajador en sus migraciones laborales dentro del país y aún en sus cambios de 
actividad laboral en su zona de residencia. 

Articulo 26. — El Servicio Médico emitirá el dictamen de apto o no en relación 
con las tareas propuestas y no consignará el diagnóstico de las enfermedades que 
padeciera el postulante. 

Articulo 27. — 'Los trabajadores estarán obligados a someterse al examen mé- 
dico preocupacional y a los exámenes médicos periódicos, asi como a proporcionar 
todos los antecedentes que les sean solicitados por los médicos. 

Los exámenes periódicos se realizarán en el horario habitual de los trabaja- 
dores, dentro o fuera del establecimiento. 

Se exceptúan los casos en que se requiera exámenes de especialistas, radio- 
lógicos o de laboratorio, en los cuales se podrán fijar horas distintas del horario 
de las jornadas legales habituales de trabajo, debiendo compensarse el tiempo ,|uo 
Insuman, como tiempo efectlo y normal de labor. 

Articulo 28. — Los trabajadores en quienes se . encuentren alteraciones de ia 
salud relacionadas con la' presente reglamentación, serán informados por los mé- 
dicos acerca de las mismas, debiendo quedar constancia firmada por el interesado 
en su respectiva ficha clínica. 

Articulo. 29. — Las médicos deberán comunicar a la administración de los es- 
tablecimientos Jas necesidades relacionadas con las condiciones de trabajo, como 
por, ejemplo: cambio de tareas, de esfuerzo menor, tareas sedentarias, precisan- 
do además el lapso de las mismas, debiendo los empicados cumplimentar lo acon- 
sejado en tal sentido por el médico del trabajo. Los médicos del trabajo llamarán 
la atención y documentarán esos llamados de atención, sobre las necesidades Je 
modificaciones que deban introducirse en los procesos industriales, cuando estos 
, puedan producir trastornos- en la salud de los trabajadores. 

.. Articulo 30. - Los médicos del trabajo deberán enviar al Ministerio de Bie- 
nestar Social -Secretaria de Salud Pública una denuncia escrita, inmediatamente 
de. diagnosticar cada enfermedad profesional o accidente de trabajo, especificando 
el f establecimiento, el trabajador enfermo, la naturaleza de la industria y el ti)K) 
de tareas que . realizaba el trabajador, antigüedad en las mismas, fecha prcsun'a 
del comienzo de la. enfermedad o accidente, historia clínica resumida, tratamien- 
to instituido y sus. resultados, descripción complementarla del ambiente de tra- 
bajo, protecciones existentes o aconsejables, trabajadores expuestos a procesos si- 
milares, y todo otro antecedente relacionado. 

Articulo 31. — Los trabajadores de un establecimiento nc estarán obligados a asis- 
tirse por sus enfermedades, mientras puedan hacerlo ambulatoriamente, en el 
consultorio de la empresa y con el o los médicos de la misma, pero éstos podrán 
supervisar, tanto en aquel caso como en el que requiera internación, los trata- 
mientos que se. apliquen, en base al conocimiento que' deban tener de las condi- 
ciones psicof laicas del trabajador. 

Artículo 32. — Los médicos estudiarán desde el punto de vista higiénico jos 
lugares de trabajo, las operaciones industriales, las materias primas utilizadas y 
los productos intermedios y finales alcanzados en el proceso industrial. Deberán 
conocer asimismo las requerimientos psicofisicos de todas las operaciones que se 
realizan en la empresa en coordinación con el Servicio de Higiene y Seguridad m 
el Trabajo. 

Articulo 33. — Los médicos asesorarán sobre ia instalación y mantenimiento 
de los servicies sanitarias, refectorios, cocinas, vestuarios y provisión de agua 
potable en coordinación con el Servicio de Higiene y Seguridad. 

' CAPITULO 4 
Uer.icío de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Artículo 34. — El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como 
misión fundamental, determinar, promover y mantener adecuadas condiciones am- 
bientales en los lugares de trabajo y el más alto nivel de seguridad. 

Artículo 35. — Los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán 
estar dirigidos por graduados universitarios, a saber: 

1. Graduados universitarios con cursos de post-grado en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, de no menos de 503 horas de duración y desarrollados en univer- 
sidades estatales o privadas. 

2. Ingenieros con cursos de postgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
de no menos de 400 horas de duración y desarrollados en universidades estatales 
o privadas. 

3. Graduados universitarios, especializados en Higiene y Seguridad en el Tra- 
bajo a juicio de la autoridad competente y que a la fecha de aplicación del prc- 

' senté decreto, estuvieran a cargo o realicen en forma directa o personal activida- 
des en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

4. Aquellos graduados universitarios que a la fecha del presente decreto, es- 
tuvieran prestando servicios considerados como de la Ley N» 19.587 y su regla- 
mentación y que a juicio de la autoridad competente no estén especializados, ten- 
drán un úrAco plazo de 180 dias para su inscripción con carácter provisorio, en el 
Registro Nacional de Profesionales de la Ley N» 19.587, pudiendo desempeñarse 
durante un lapso de dos años, periodo en el cual deberán realizar los estudios que 
figuran en el presente artículo. 

La autoridad competente, en casos debidamente fundamentados, podrá ampliar 
el lapso expresado. 

Articulo 36. — Los graduados universitarios que dirijan los servicios de Higie- 
ne y Seguridad en el Trabajo, serán responsables de las obligaciones fijadas por 
la ley y su reglamentación, no excluyendo tal responsabilidad la que corresponda 
, legalmente, a 'las personas fÍ6icas o ideales propietarias del establecimiento, o que 

lo administran o exploten. 
:, Artículo 37. — El Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Dirección Na> 

;■ clonal de Higiene y Seguridad en el Trabajo, organizará y mantendrá actuali- 
■ zado un Registro Nacional de Graduados Universitarios, incluidos en ei Art. 35 ja- 
téemeos en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Sin este requisito, no podrán ejer- 
cer su profesión en actividades relacionadas con la presente reglamentación. 
* Artículo 38. — Se define como: 

1. Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Interno: El integrado en 
la estructura del establecimiento, ubicado dentro del mismo, dirigido por los gra- 
, duados universitarios Incluidos en el articulo 35, con capacidad operativa sufi- 
i cíente en personal, instalaciones y medios para atender las misiones y funciones 
: qus la presente reglamentación le asigna. Este servicio podrá extender su área 
de responsabilidad a todos los centros de trabajo dependientes de un mismo esta- 
; blcciiuicnto. 

; 2.- Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Externo: El que asume ia 

; responsabilidad establecida por la Ley N'' 1S.587 y su Reglamentación para prestar 
servicios a establecimientos, con capacidad operativa suficiente en personal, ins- 
\, lalaciones y medios. 

Articulo 3!>. . — Los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo Internos 
; dcbcián cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

{; 1. Personal :«-Los graduados universitarios, enumerados en el articulo 35 y ios 

} .temióos en Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán cumplir sin excepciones con 



el artículo 37 y además establecer los objetivos y elaborar los programas de HU 
giene y Seguridad en el Trabajo a cumplirse en coordinación con los servicio, da 
Medicina del Trabajo en el área de su competencia, adaptados a la magnitud áel 
establecimiento, riesgos emergentes y características propias de ésto, evaluando 
posteriormente su resultado. 

Confeccionar y mantener actualizado un legajo técnico en Higiene y Si r¡'^»' , vl 
en el Trabajo, el que deberá ser rubricado por el rasponsa 1 » <>.'l servicio, ex-i' tri- 
do ante la- autoridad competente, a su requerimiento ■ y citará conloinvuio o-nio 
mínimo ñor: 

1.1. Planos generales de 1« Planta en eicala MOO, con iiuiicaeicn cIt tedas 
las instalaciones industriales y rutas procesales, diasri.ma dtl proccsi. 

1.2. Píanos de las áreas de la Planta, que prcíentcn o puedan p.ccc-.itar rie- 



gos en materia de Higiene y Seguridad en e¡ 
las medidas de control de riesgo. 



Trabajo y memoria tecnológica cíe 



de prevención y lucha 
tocio dispositivo o -iis- 



rrso (ruta de egrese en 



1.3. Planos generales y de detalle de los servicios 
contra incendio del establecimiento, asi como también de 
tema de seguridad existente para tal fin. 

1.4. Planos generales de los circuitos y medios de il- 
la emergencia). 

2. Mantener a los electos de¡ mejor cumplimiento de sus obligaciones espe- 
cificas, coordinación de actuación con todas las áreas del establecimiento. 

3. Controlar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, en coordinación con el Servicio de Medicina del Trabajo, adoptav.de ;ci3 
medidas preventivas adecuadas a cada tipo de in.v.istria o actividad, esccoiniíwnte 
referidos a; condiciones ambientales, equipos, instalaciones, máquinas, hci miníen- 
las y elementos de trabajo, prevención y protección contra incendio. 

4. Especificar las características y controlar las condiciones c'e u;;o y ecns:r- 
vación de los elementos de protección personal, de almacenamiento y transporte 
de material, de produc: ion, transformación, distribución y uno de cncrgii y luda 
aquello relacionado con estudios y proyecto.) sobre instalaciones, modificaciones y 
ampliaciones en el área de su competencia. 

5. Redactar textos para el etiquetado de sustancias nocivas. 

6. Elaborar reglamentaciones, normas y procedimientos para ' ni desarrollo 
del trabajo sin riesgos para la salud del trabajador. 

7. Llevar estadísticas relacionadas con sus tarcas, en coordinación con el 
Servicio de Medicina dei Trabajo. 

8. Registrar en libro follado rubricado por la autoridad competente, tedas 
las evaluaciones de los contaminantes ambientales existentes, efectuándolas con la 
frecuencia que las características de cada industria exija, especificando ¡insti- 
gación realizada, método utilizado, resultado, fecha y aclaración del pradiwdc imi- 
versitario especializado actuante, consignando su número de matrícula profesional 
y firma. 

9. Equipamiento. Los establecimientos deberán proporcionar « los Sct vicias 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo tocios les elementos necesarios y además 
las facilidades de comunicaciones que éstos necesiten para el desempeño de ms 
tareas. 

10. Afectación de horas profesionales. Como mínimo deberá cumpliise con 
las siguientes tablas correspondientes a horas mes en función del número tie ra- 
ba jadores y de ¡os riesgas inherentes al proceso tccno'óuiro de cada industria: a 
tal efecto se dividen las mismas en tres grupos según ios correspondientes -capítulos. 

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO INTERNO 
ASIGNACIÓN DE HORAS PROFESIONALES 







CATEGORÍAS 


H 


Número de 
Operarios 


A 

Cap. 5, 6, 11, 12, 

14, 18 al 22 


B 
Cap. 5. 6, 7, 11, 
14, 15, 16, 18 al 


12, 
2- 


c 

Cap. 5 al 22 . 


151—250 


4 


30 






CO 


251—350 


8 


45 






■i8 


351---4S0 


12 


60 






aa 


451—550 


16 


75 






114 


551— C50 


20 


90 






132 


001—750 


24 


105 






150 


751—850 


28 


120 






168 


851—950 


32 


135 






!C6 


Más de 950 


36 


150 






196 



Las horas mencionadas en la tabla precedente corresponden a horaslmcs. 

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EXTERNO 
ASIGNACIÓN DE HORAS PROFESIONALES 



CATEGORÍAS 



Número de 
Operarios 



Cap. 5, 6, 11, 12, 
14, 18 al 22 



Cap. 5, 6, 7, 11, 12, 
14. 15, 18 al 22 



1 a 15 



L.T. 



L.T. 



16 a 30 



L.T. 



L.T. 4 hs. 



Cap. 5 al 22 



L.T. 4 hs. 
L.T. 8 hs. 



31 a 60 



L.T. 



L.T. 8 lis. 



L.T. 16 hs. 



61 a 150 



L.T. 



L.T. 16 hs. 



L.T. 30. hs. 



Las horas mencionadas en la tabla precedente corresponden a noras/rucs. L. T. 
corresponde a Legajo Técnico. 

11. Personal auxiliar: los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo de- 
berán contar como mínimo con un técnico en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
con diploma o título habilitante reconocido por la autoridad competente de acuerdo 
a la siguiente tabla: 



Número de trabajadores 
150—450 
451—900 



Número de técnicos 
1 



A partir do 901 y por cada 900 trabajadores, se agregará un técnico más El 
cómputo se realizará por cada turno en el establecimiento. 

Los valores indicados en la tabla precedente se considerarán mínimos, pudiendo 
incrementarse en base a razones de riesgos a Juicio de la autoridad competente 
Dicho personal será colaborador del responsable del servicio y tendrá las siguientes 
misiones y funciones básicas: 

11.1. Colaborar con el responsable del servicio. 

11.2. Asistir al responsable del servicio en sus tareas habituales. 

11.3. Actuar en tareas de educación en materia de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

11.4. Realizar tareas de archivo y mantenimiento de la documentación. 
Artículo 40. — Los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo Externos 

tendrán las mismas misiones y funciones que los- Servicios de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo Internos y cumplimentarán los siguientes requisitos mínimos: 

1. Deberán estar inscriptos en el Registro habilitado para tai fin en el Mlnis* 
torio de Trabajo. 
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2. Deberftn contar con personal en la misma cantidad mínima que se establece 
para los servicios internos. ,.',,. 

3. Su6 dependencias c instalaciones cumplirán con las condiciones mínimas exi- 
gidas para los servicios internos. 

Artículo 41. — Los establecimientos deberán prestar 6U colaboración a lin de . 
que los inspectores de la autoridad competente puedan cumplir 6U misión sin difi- 
cultad. 

TITULO III 

Características Constructivas de los Establecimientos 

CAPITULO 5 

Proyecto, Instalación, Ampliación, Acondicionamiento 
y Modificación 

Articulo 42. — Todo establecimiento que 6 e proyecte, instale, amplié, acondicione 
'o modifiq-je sus instalaciones, tendrá un adecuado funcionalismo en la distribución 
y características de sus locales de trabajo y dependencias complementarlas, previeiv- 
do condiciones de higiene y seguridad en sus construcciones e instalaciones, en las 
formas, en los lugares de trabajo y en el ingreso, tránsito y egreso del personal, 
tanto para los momentos de desarrollo normal de tareas como para las situaciones 
de emergencia. Con igual criterio, deberán ser proyectadas las distribuciones, cons- 
liucciones y montaje de los equipos industriales y las instalaciones de servicio. 
Los equipos, depósitos y procesos riesgosos deberán quedar aislados o adecuadamente 
protegidos. 

En aquellos municipios donde no existieran códigos en la materia c éstos no 
fueran suficientes, se adoptará como base el de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Articulo 43. — La autoridad competente Intervendrá en todas las circunstancias 
en que no se cumpla con las prescripciones indicadas y que den lugar a falta de 
higiene o situaciones de rjesgo en los lugares de trabajo. 

Articulo 44. — Cuando razones de Higiene y Seguridad lo requieran, lodo esta- 
blecimiento existente deberá introducir las reformas necesarias ajustadas a esta re- 
glamentación. 

Articulo 45. — Los establecimientos así como también todas las obras comple- 
mentarias y para equipos industriales, deberán construirse con materiales de ade- 
cuadas características para el uso o función a cumplir. Mantendrán invariables las 
mismas a través del tiempo previsto para su vida útil. Toda construcción o estruc- 
tura portante de los establecimientos, obras complementarias y equipos industria- 
les de los mismos, ajustarán las formas y cálculos de su estructura resistente a la 
mejor técnica, de modo tal que les asegure la máxima estabilidad y seguridad, que- 
dando sujeta la misma a los coeficientes de resistencia requeridos por las normas 
correspondientes. 

- Articulo 46. — Todo establecimiento dispondrá de servicios sanitarios adecuados 
e independientes para cada sexo, en cantidad proporcionada al número cíe personas 
que trabaje en él. 

' Articulo 47. — Los locales sanitarios dispondrán do: 

1. Lavabos y duchas con agua caliente y fría. 

2. Retretes individuales que dispondrán d¿> una puerta que asegure el cierre 
del vano en no menos de los "-Í de su altura '2.10 m.). 

3. Mingltorios. 

Artículo 48. — En todo predio donde se trabaje, existirá el siguiente servicio 
mínimo sanitario: 

'•-'. ■ 1, retrete construido en manipostería, techado, cen solado impermeable, pa- 
ramentos revestidos con mnterial resistente, con superficie lisa e impermeable, do- 
tado de un inodoro tipo a la turca. 
3. Un lavabo. 
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ARANCELES 

PARA PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL 

RIGE DESDE EL ] e/1/79 

t») De composición corrida por cada día: 

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de so- 
ciedades de responsabilidad limitada sintetizados y /o -modi- 
ficaciones de los mismos de acuerdo con la Ley N* 21.357 
se cobrará por cada renglón de texto c tracción en escri- 
tura mecanografiada, redactado en papel oficio invado y 
hasta un máximo de setenta (70) espacios MIL ILESOS 
($ 1.000.—). 

b) Por avisos edictos judiciales excepu calcios sucesorios o 
las publicaciones a que refiere el punió anterior y toda 
otra publicación' ordenada por disposiciones legales y con 
carácter de "Previo Pago" se cobrará por cada renglón 
de texto o tracción en escritura mecanografiada redactado 
en papel oficio rayado y hasta un máximo de setenta (70) 
espacios SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 650.—). 

c) Por las publicaciones a que se refieren los dos puntos ante- 
riores cuyo texto no se ajusta en su presentación a lo de- 
terminado en los mismos se cobrará por cada palabra nú- 
mero —ya sea arábigo, romano o con decimales— y abre- 
viaturas, DOSCIENTOS PESOS ($ 200.— ). 

J») Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará 
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS <$ 6.500.— ). 
d> Por avisos oficiales y edictos judiciales en Juicios en que 
el Pisco Nacional sea parte actora publicados con carácter 
de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada línea tipográfica 
de columna de seis (6) centímetros de ancho o fracción. 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 650.— ). 
I) Balances, estadisticas y otras publicaciones en que la distribu- 
ción del texto no sea de composición corrida por cada día: 

a) Publicaciones "in extenso" de nalances de entidades finan- 
cieras confeccionados de acuerdo con la lórmula proscripta 
por el Banco Central de la República Argentina (Ley nú- 
mero 21.526) se cobrará por cada balance TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS ($ 325.000.— ). En caso de pre- 
sentarse con el balance de casas centrales, balances de 
sucursales, éstos serán considerados por separado. La pu- 
blicación se efectuará previo pago del arancel. 

b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter de 
"Sin Previo Pago' se cobrará por cada centímetro de co- 
lumna tipográfica de doce M2> cení unciros de anche o 
fracción DOS MIL TRESCIENTOS PESOS •$ 2.300.-). 

e) Publicación sintetizada, se cobrara por cada linca tipofrrá- 
fica de columna de seis <6) centímetros o tracción. OCHO- 
CIENTOS CINCUENTA PESOS <* 830.-1. 
4») Las sociedades cooperativas las mutualidades y las asociacio- 
nes civiles sin fines de lucro abonarán por sus publicaciones 
■el SETENTA POR CIENTO (70 7o) del arancel fijado, en el 
articulo primero. 



La autoridad competente contemplará los casos de excepción en los trabajo» 
transitorios. " • -;' ..< 

Articulo 49. — En todo establecimiento, cada unidad funcional independiente 
tendrá los servicios sanitarios proporcionados al número de personas que. trabajan 

en cada turno, según el siguiente detalle: ,• 

1. Cuando el total de trabajadores no exceda de 5, habrá un inodoro, un 1*» 
vabo y uno. ducha con agua caliente y irla. 

2. Cuando el total exceda de 5 y hasta 10, habrá por cada sexo: un Inodoro, 
1 lavabo y una ducha con agua caliente y fría. - 

3. De 11 hasta 20 habrá: ; ' ■ . 

a) Prna hombres: 1 inodoro, 2 lavabos, 1 orinal y 2 duchas con agua callente 
y fría. 

b) Para mujeres: I inodoro, 2 lavabos y 2 duchas con agua caliente y fría. 

4. Se aumentará: 1 Inodoro por cada 20 trabajadores o fracción de 20. Un 
lavabo y 1 orinal por cada 10 trabajadores o fracción de 10. Una ducha con agua 
caliente y fria por cada 20 trabjadores o fracción de 20. 

Articulo 50. — Los establecimientos que ocupen más de 10 obreros de cada sexo, 
dispondrán de locales destinados a vestuarios. Estos deberán ubicarse en lo po- 
sible junto a los servicios sanitarios, en forma tal que constituyan con, 'éstos un 
conjunto integrado 'íuneionalmente. •. 

Aquellos que ocupen hasta 10 obreros de cada sexo, podrán reemplazar a los 
vestuarios por apartados para cada sexo, entendiéndose por tales a sectores sepa- 
rados por un tabique de material opaco de 2.50 m. de altura ubicado dentro de , 
un ambiente cubierto. .<■■■■ 

La autoridad competente contemplará los casos de excepción. 
Articulo 51. — Todo vestuario debe hallarse equipado con armarlos Individua- 
les para cada uno de los obreros del establecimiento. En aquellos lugares donde 
se realizan procesos o se manipulen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en : 
cualquiera de sus formas, los armarios individuales serán dobles, uno destinado 
a la ropa de calle y el otro a la de trabajo. El diseño y materiales de construc- \- 
ción de los armarios deberán permitir la conservación de su hieglene y su fácil 
limpieza. No se admitirán armarlos construidos con materiales combustibles ni de 
estructura porosa. i 

Articulo 52. — Cuando la empresa destine un local para comedor, deberá ubl« 
carsc lo más aisladamente posible del resto del establecimiento, preferiblemente en 
edificio independiente. Los pisos, paredes y techos, serán Usos y susceptibles de íacu 
hmpieza, tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuada. 

Articulo 53. — Los establecimientos que posean local destinado a cocina, debe- 
rán tenerlo en condiciones higiénicas y en buen estado de conservación,! efectuando 
captación de vapores y humos, mediante campanas con aspiración forzada, si fue- 
ra necesario. 

Cuando se instalen artefactos para que los trabajadores puedan calentar sus 
comidas, los mismos deberán estar ubicados en lugares que reúnan condiciones . 
adecuadas de higiene y seguridad. 

Artículo 54. — Los locales destinados a los Servicios de Medicina de) Trabajo, 
debelar, ubicarse eri las cercanías de las áreas de trabajo, estar suficientemente 
aislados de ruidos y vibraciones para facilitar la actividad médica y se proyecta- 
rán en forma tal que queden agrupados formando una uuldad funcional,, en planta 
baja. Si estuvieran ubicados en plantas altas, dispondrán de un ascensor: con ca- 
pacidad para camillas y escaleras adecuadas para el desposamiento de "las mis- 
mas. Contarán con una superficie cubierta mínima de 50 metros cuadrados y ten- 
drán locales para sala de espera, oficinas, dos consultorios, uno de, ios cuales "-' 
puede ser destinado a enfermería y servicios sanitarios, separados para _«■ personal 
del servicio y para los concurrentes, teniendo en cuenta para estos últimos uno 
paia cada sexo. Los consultorios podrán tener lavabos con agua caliente y fria y. 
los servicios sanitarios estarán provistos de un lavabo, un inodoro y una ducha , 
coa agua fria y caliente. 

Articulo 55. — Los locales destinados a los Servicios de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, deberán ubicarse en las cercanías de las áreas de trabajo y se pro- 
yectarán en forma tal que queden agrupados formando una unidad funcional, de- , 
biendo contar como mínimo con una superficie de 30 metros cuadrados.i J Contarán , , 
«•on locales para oricina. archivo, depósito para instrumental y servicios" sanitarios r 
provistos de un lavabo, un inodoro y una ducha con agua irla y caliente. ' 

Artículo 56. — En los establecimientos temporarios, al aire libre y «"ando l0B ■■ 
trabajadores se vean imposibilitados de regresar cada día a su residencia habitual, 
se instalarán dormitorios, comedores y servicios .anilari03. suministrándoseles en to- , 
dos los casas arjua para uso humano. ' ' ' '■;'■ 

CAPITULO 6 % 

Provisión de Agua Potable ••'■'., 

Ar:.culo 57. — Todo establecimiento deberá contar con provisión' y 'reserva de 
agua para uso humano. . . . ■' 

Se eliminará toda posible fuente de contaminación y polución de las aguas ' 
que se utilicen y se mantendrán los niveles de calidad de acuerdo a lo establecido 
en el articulo 58. " • ' 

Deberá poseer análisis de las aguas que utiliza, ya sea obtenida dentro de su 
planta o traídas de otros lugares, los que serán realizíitos por dependencias oficia- , 
les. En los casos en que no se cuente con ios laboratorios oficiales, podrán efec- 
tuarse cu laboratorios privados. 

Los análisis establecidos en el articulo 58, serán hechos bajo los aspectos bate-, 
rlologlcos, físicos y químicos y comprenderán las determinaciones establecidas ñor -la 
autoridad competente en la zona y a requerimiento de la misma se efectuaran de- < 
terminaciones especiales. Los análisis citados scrHn efectuados sobre todas las aguas ' - 
que se utilicen, por separado, cuando provengan de distintas fuentes: W>- v ,■• . . 

1. Al iniciar sus actividades todo establecimiento. ' "Vv" ', "i 

2. Al promulgarse la presente reglamentación, ¡ara aquellos que estén en fun-; •* 
cionamicnlo. " , .,, , ., . , : 

3. Posteriormente un análisis bacteriológico semestral y un análisis fisico-qui-- 

Los resultados deberán 6er archivados y estarán a disposición de la ^autoridad V: 
competente en cualquier circunstancia que sean solicitados. ¿ ■ ■>.:'■ . - 

Se entiende por agua para uso humano la que se utiliza para beber, higiem- ; 
zarse o preparar alimentos y cumplirá con los requisitos' para agua do bebida apro- 
bados por la autoridad competente. •' .' " .' '•,?- 

De no cumplimentar el agua la calificación de apta para uso humano, el esta- 
biccimien-to 6erá responsable de tomar de inmediato -las medidas necesarias para .-, 
lograrlo. '.' :: . . ". , ' ■ 

Si el agua para uso industrial no es apta para uso humano, se adoptaran las 
medidas preventivas necesarias para evitar su utilización por los trabajadores y las. 
fuentes deberán tener carteles- que lo expresen claramente. - 

Donde la provisión de agua apta para uso humano sea hecha por el estable-.; 
cimiento, éste deberá asegurar en forma . permanente una reserva mínima diaria .; 
de 50 litros por persona y jornada. ' '.. 

Articulo 56. — Especificaciones para aguas de bebida. ; ' : "■-->• ■''■:. ■;■■" 



Valor ■ 
Aconsejable 



Valor 
Aceptable 



Limite 
Tolerable 



Características físicas 

Turbiedad (unidades) 
Color (unidades) 
Olor (umbral a 00"C) 
Sabor (1) 
Características tiuimicas 



<0,2 


1 


3 


: V 


<2 


5 


ia 


t 


1 , 


5 


.10- 




"~ 


"™ 


■ "^^' 


■A 



••;•! 
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Pátriñá S 



PH 



PH S 



PH;; -t 0,2 



pH s =fc 0,5 



50-600 1.000 

30-200 400 

30-100 200 



< 100 


250 


<100 


200 


< 0,05 


0,10 


.< 0,01 


0,05 


< 0,05 


0,30 


(2) 


<0.1 


<45 


45 


(4) 


0,7-1,2 





0,01 





0.01 



por mi 



2.800 
800 
400 

700 
400 
0,20 
0,10 

1,00 

0,1 

(3) 
1,8 
0,10 
0,05 



100 



por 100 mi 


<2 


por 100 mi 


2,2 




no contendrá 



Solidos ..disueltos totales mg/1 

Alcalinidad total (CaCO,) „ 

Dureza total (CaCO,) „ 

Cloruro (Cl ) n 

Sulfato (SO,*— ) n 

Hierro total (Pe) „ 

Manganeso (Mn) 

+ 
Amoníaco. (NH^ ) „ 

Nitrito (NO 2 ) „ 

Nitrato (NOJ ) 

Pluoruro (F— ) „ 

Arsénico (As) „ 

Plomo (Pb) 

Vanadio (V) „ 

Características Bacteriológicas 

Bacterias aerobias (Agav a 37» C-24 h.) 

Bacterias colilormes: 

Aguas de pozos semisurgentes 

Aguas superficiales purificadas 

Ps. pyocyanea 
NOTAS 

(1). No se han fijado valores por la dificultad que ofrece su determinación 
en laboratorio. El sabor debe ser agradable e inobjetable para todos los usuarios. 

(21. Sobre la base de antecedentes disponibles no es posible definir este valor. 

(3). Si bien no se establece ningún valor, cuando el agua de provisión conten- 
ga más de 45 mg/1 de nitrato deberá advertirse a la población acerca de la ne- 
cesidad :de utilizar agua de otra procedencia, con un contenido menor de nitrato, 
para ser destinada a la bebida y preparación de los alimentos del lactante. 

(4). En los casos en que la autoridad de salud competente estime necesaria 
la fluoración del agua de bebida, indicará también los valores a que deberá ajus- 
tarse la dosificación. 

CAPITULO 7 
Desagües Industriales 

Articulo 59. — Los establecimientos darán cumplimiento a lo siguiente: 

1. Los efluentes industriales deberán ser recogidos y canalizados impidiendo 
su libre escurrlmiento por los pisos y conducidos a un lugar de captación y ale- 
jamiento para su posterior evacuación. Los desagües' serán canalizados por conduc- 
tos cerrados cuando exista riesgo de contaminación. 

2. Deberá evitarse poner en contacto líquidos que puedan reaccionar pro- 
duciendo vapores, gases tóxicos o desprendimiento de calor, los que deberán cana- 
lizarse por separado. 

3. Los conductos o canalizaciones deberán ser sólidamente construidos y de 
materiales acordes con la naturaleza fisicoquímica de los líquidos conducidos. 

4. Los conductores no deberán originar desniveles en el piso de los lugares 
de trabajo, que obstaculicen el tránsito u originen riesgos de calda. 

5. Los efluentes deberán ser evacuados a plantas de tratamiento según la 
legislación vigente en la zona de ubicación del establecimiento, de manera que 
no se conviertan en un riesgo para la 6alud de los trabajadores y en un factor 
de contaminación ambiental. 

6. Donde existan plantas de tratamiento de efluentes, éstas deberán lim- 
piarse periódicamente, debiendo tomarse las precauciones necesarias de protección 
personal con los trabajadores que la efectúen. Las zonas de las plantas de trata- 
miento que sean motivo de acceso humano periódico, deberán ofrecer buenas con- 
diciones de acceso, iluminación y ventilación. 

TITULO IV 

Condiciones de Higiene en los Ambientes Laborales 

CAPITULO 8 
Carga Térmica 
Articulo 60. — Definiciones: 

Carga Térmica Ambiental: Es el calor intercambiado entre el hombre y el 
ambiente. 

Carga Térmica: Es la suma de carga térmica ambiental y el calor generado 
en los procesos metabólicos. 

Condiciones Hlgroténnlcas: Son las determinadas por la temperatura, hume- 
dad, velocidad del aire y radiación térmica. 

1. Evaluación de las Condiciones Higrotérmicas. 

Se determinarán las siguientes variables con el instrumental indicado en el 
Anexo II: 

1.1. Temperatura del bulbo seco. 

1.2. Temperatura del bulbo húmero natural. 

1.3. Temperatura del globo. 

2. Estimación del Calor Metabólico. 

Se determinará por medio de las tablas que figuran en el Anexo, según la po- 
sición en el trabajo y el grado de actividad. 

3. Las determinaciones se efectuarán en condiciones similares a las de la 
tarea habitual. SI la carga térmica varía a lo largo de la jornada, ya sea pc|r 
cambios de las condiciones higrotérmicas del ambiente, por ejecución de tareas 
diversas con diferentes metabolismos, o por desplazamiento del hombre por dis- 
tintos-ambientes, deberá medirse cada condición habitual de trabajo. 

4. El Índice se calculará según el Anexo II a fin de determinar si las con- 
diciones son admisibles de acuerdo a los límites allí fijados. 

Cuando ello no ocurra deberá piocederse a adoptar las correcciones que la téc- 
nica aconseje. 

CAPITULO 9 ; 

Contaminación Ambiental 

Artículo 61. — Todo lugar de trabajo en el que se efectúan procesos que pro- 
duzcan la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, 
fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo, deberá disponer de dispositivos 
destinados a evitar que dichos contaminantes alcancen niveles que puedan afec- 
tar la 6a ! ud del trabajador. Estes dispositivos deberán ajustarse a lo reglamen- 
tado 'en el Capítulo 11 del presente Decreto. 



1. La autoridr.d competente fijará concentraciones máximas permisibles pa»a 
los umoientes de trabajo, que figuran como Anexo ni como Tablas de Concen- 
traciones Máximas Permisibles, las que serán objeto de una revisión anual a tía 
de su actualización. Cada vez que sea necesario, podrán introducirse moditica- 
ciones, eliminaciones o agregados. 

\2. En los lugares de trabajo donde se realicen procesos que den origen a 
estados de contaminación ambiental o donde se almacenen substancias a?»eMVH* 
(tóxicas, irritantes o infectantes), se deberán efectuar análisis de aire periódicos a 
intervalos tan frecuentes como la circunstancias lo aconsejen. 

3. La técnica y equipos de muestreo y análisis a utilizar deberán ser aque- 
llos que los últimos adelantos en la materia aconsejen, actuando en el rasa . da 
interés sanitario definido por el tamaño de lae partículas o las caracterial :::>« 
de las substancias que puedan producir manifestaciones tóxicas. 

Esta tarea será programada y evaluada por graduado universitario, conformo, 
a lo establecido en el Capitulo 4, Articulo 35. 

4. Cuando se compruebe que algunos de los contaminantes puedan resultar 
riesgosos por la presencia de otro u otros contaminantes o factores concurren- 
tes por circunstancias no contempladas en la presente reglamentación, la autori- 
dad competente podrá exigir a los establecimientos, que disminuyan los contami- 
nantes a concentraciones inferiores a las consignadas en la Tabla de Concentra- 
ciones Máximas Permisibles. ' 

5. Los inspectores de la autoridad competente al realizar la determinación, 
de contaminantes en los lugares de trabajo, deberán proceder a dejar debida cons- 
tancia en actas de lo siguiente: 

5.1. Descripción del proceso (información que deberá proporcionar el esta- 
blecimiento), 

5.2. Descripción de las condiciones operativas. ,■ . 

5.3. Descripción de la técnica de toma de muestra e instrumental utilizada 

5.4. Técnica analítica e instrumental utilizado o a utilizar. 

5.5. Número de muestras tomadas, especificando para cada una-, Hampo da 
muestreo, caudal, lugar de toma de muestra y tarea que ee está llevando a cabo 
durante la misma. 

5.6. Tiempo de exposición. 

5.7. Frecuencia de la exposición en la jornada de trabajo. 

CAPITULO 10 
Radiaciones 

Artículo 62. — Radiaciones Ionizantes: , 

1. La Secretaria de Estado de Salud Pública de la Nación es la autoridad 
competente de aplicación de la Ley N» 19.587 en el uso o aplicación de equoos 
generadores de Rayos X, con facultades para tramitar y expedir licencias y -u- 
torizaciones que reglamenten la fabricación, instalación y operación de estos (¡ul- 
pos y para otorgar licencias y autorizaciones a las personas bajo cuya respon- 
sabilidad se lleven a cabo dichas prácticas u operaciones. 

2. La Comisión Nacional de Energia Atómica es la autoridad competer.tr Je 
aplicación de la Ley N? 19.587 en el uso o aplicación de materiales radlacíiVLE ¡ a- 
toriales nucleares y aceleradores de partículas cuyo fin fundamental no sea f e- 
ciíicanicnte la generación de Rayos X y radiaciones ionizantes provenientes de "» 
mismos o de reacciones o transmutaciones nucleares, con facultades para tr.ü.ii \r 
y expedir licencias y autorizaciones específicas aue reglamenten el emplazara en¿o, 
la construcción, la puesta en servicio, la operación y el cierre definitivo cíe '--ta- 
lacioncs y para otorgar licencias y autorizaciones específicas a las personas o jo 
cuya responsabilidad se lleven a cabo dichas prácticas u operaciones. 

3. Ninguna persona podrá fabricar, instalar u operar equipos generadores de 
Rayos X o acelerador-os ,de partículas, ni elaborar, producir, recibir, adquirir, pro- 
veer, usar, importar, 'exportar, transportar o utilizar en ninguna forma mate; 1 ." es 
radiactivos, materiales nucleares, o radiaciones ionizantes provenientes de los mis- 
mos o de reacciones o transmutaciones nucleares sin previa autorización de la Se- 
cretaria de Estado de Salud Pública de la Nación o de la Comisión Nacional de Ener- 
gía Atómica, según corresponda, de acuerdo a lo indicado en los Incisos 1 y 2 del 
presente Artículo. 

4. La autoridad competente correspondiente, de acuerdo a lo establecido en 
los incisos 1 y 2 del presente Artículo, deberá autorizar su operación y expedir una 
licencia en cada caso, donde constará el o los usos para los cuales se ha autorizado 
la instalación y los límites operativos de la misma. 

5. La autoridad competente correspondiente, de acuerdo a lo establecido en loa 
incisos 1 y 2 del presente Articulo, promulgará cuando sea necesario las reglamsn- 
taciones, normas, códigos, guias, recomendaciones y reglas de aplicación- a las que 
deberán ajustarse las Instalaciones respectivas. 

6. El certificado de habilitación, asi como las reglamentaciones, normas, có- 
digos, guías, recomendaciones y reglas que sean de aplicación en la Instalación, d?- 
berán estar a disposición de la autoridad competente y del Ministerio de Trabaj- de 
la Nación. 

7. En aquellos casos en que el Ministerio de Trabajo de la Nación obseivira 
el incumplimiento de las disposiciones vigentes, cursará la comunicación respectiva 
a la autoridad competente correspondiente, solicitando su intervención. 

8. Las instalaciones sólo podrán ser operadas bajo ia responsabilidad directa da 
personas físicas especialmente licenciadas y autorizadas al efecto por la respe clí ya 
autoridad competente. 

Articulo 63. — Radiaciones no ionizantes. 

1. Radiaciones infrarrojas. 

1.1. En los lugares de trabajo en que exista exposición intensa a rad'-rí-ne» 
infrarrojas, se Instalarán tan cerca de las fuentes de origen como sea P* ■ ' ' - '"• Vi- 
talias absorbentes, cortinas de agua u otros dispositivos apropiados pai<. nui.Jli- 
zar o disminuir el riesgo. 

1.2. Los trabajadores expuestos frecuentemente a estas radiaciones serán pro- 
vistos de protección ocular. Si la exposición es constante, se dotará además a los 
trabajadores de casco con visera o máscara adecuada y de ropas ligeras y resis- 
tentes al calor. 

1.3. La pérdida parcial de luz ocasionada por el empleo de anteojos. víj?:-:.5 o 
pantallas absorbentes 6erá compensada con un aumento de la lluminacicn. 

1.4. Se adoptarán las medidas de prevención médica oportunas, para evitar 
trastornos de los trabajadores sometidos a estas radiaciones. 

2. Radiaciones ultravioletas nocivas. 

2.1. En los trabajos de soldadura u otros, que presenten el riesgo r.e emi^óa 
de radiaciones ultravioletas nocivas en cantidad y calidad, se tomarán .as- pv mu- 
clones necesarias. 

Preferentemente estos trabajos se efectuarán en cabinas Individuales t. ro ■•-nr* 
timientos y de no ser ello factible, se colocarán pantallas protectoras mov». ¡ . r r- 
tinas Incombustibles alrededor de cada lugar de trabajo. Las paredes inttii -. no 
deberán reflejar las radiaciones. 

2.2. Todo trabajador sometido a estas radiaciones será especialmente in'lrivtlo, 
en forma repetida, verbal y escrita de los riesgos a que está expuesto y piovieto de 
medios adecuados de protección, como ser: anteojos o máscaras protectoras cen cris- 
tales coloreados para absorber las radiaciones, guantes apropiados y cremas protec- 
toras para las partes del cuerpo que queden al descubierto. 

3 . Microondas. 

Las exposiciones laborales máximas a microondas en la gama de frecuencia* 
comprendidas entre 100 M Hz y 100 G Hz es ia siguiente: 

3.1. Para niveles de densidad media de flujo de energia que no superen 
10 mW/cm •; el tiempo total de exposición se limitará a 8 h/dia (exposición continua). 

3.2 Para niveles de densidad media de flujo de energía a partir de lOmW/cm*. 
pero sin superar 25 mW/cm=, el tiempo de exposición se limitará a un máximo da 
10 minutos en cada período de 60 minutos durante la Jornada de 8 horas (exposición 
intermitente). 

3.3. Para niveles de densidad media de flujo de energía superiores a 25mW/cmt, 
no se permite la exposición. 

CAPITULO 11 
Ventilación 

Artículo C4. — En todos los establecimientos, la ventilación contribuirá a man- 
tener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador 

Articulo 65. — los establecimientos en los que se realicen actividades laborales, 
deberán ventilarse preferentemente en forma natural. 

Articulo 66. — La ventilación mínima de los locales, determinada en función del 
número de personas, será la establecida en la siguiente tabla: 

Ventilación mínima requerida en función del número de ocupantes. 
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PARA ACTIVIDAD SEDENTARIA 



Cantidad de 
personas 



Cubajc tlcl local en 
metros cúbicos por 
persona 



Caudal cíe aire necesario en 
mclros cúbicos poi hora y 
por por.s m:\ 



3 

tí 

9 
Vi 
15 

PARA ACTIVIDAD MODERADA 



43 
2'J 

21 

ir> 

112 



Cantidad de 
personas 



Cubajc del local en 

metros cúbicos por 

persona 



Caudal de aire necesario en 
metros cúbicos por hora y 
por persona 



3 
C 
!) 

r¿ 

15 



65 
43 
31 
2\\ 
18 



Artículo 67. — Si existiera contaminación de cualquier naturaleza o condiciones 
ambientales guo pudieran ser perjudiciales para la salud, tales como cara a térmica 
vapores, gases, nieblas, polvos u otras impurezas en el aire, la ventilación contribuirá 
a mantener permanentemente en todo el establecimiento las condicioné.! ambienta- 
les y en especial la concentración adecuaoa de oxigeno y la do contaminantes dentro 
de los valores admisibles y evitará la existencia de zonas de estancamiento. 

Artículo 68. — Cuando por ravones debidamente fundadas ante la autoridad com- 
petente no sea posible cumplime: -t.'.r lo expresado en ni artículo precedente, ésta po- 
drá autorizar el desempeño de las tvreas con las correspondientes precauciones de 
modo de asegurar la protección de la salud del trabajador. 

Articulo 09. — Cuando existan sistemas de extracción, los locales poseerán en- 
tradas de aire de capacidad y ubicación adecuadas, para reemplazar el aire extraído. 

Articulo 70. — Los equipos de tratamiento de contaminantes, captados por Jos 
extractores localizados, deberán estar instalados de modo que no produzcan conta- 
minación ambiental durante las operaciones de descarga o limpieza. Si estuvieran 
Instalados, en el interior del local de trabajo, éstas se realizarán únicamente en 
horas en que no se efectúan tarcas en el mismo. 

CAPITULO 12 
Iluminación y Color 

Articulo 71. — La iluminación en los lugares de trabajo deberá cumplimentar lo 
sigutente: 

1. La composición espectral de la luz deberá se" r ' 'diada a la tarca a realizar, 
de modo que permita observar o reproducir los coloi..; tn la medida que sea ne- 
cesario. 

2. El efecto cstroboscópico, será evitado. 

3. la iluminancia será adecuada a la tarca a efectuar, teniendo en cuenta el 
mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste y el movi- 
miento. 

4. Las fuentes de iluminación no deberán producir deslumbramiento, directo o 
reflejado, para lo que se distribuirán y orientarán convenientemente las luminarias 
y superíteles reflectantes existentes en el local. 

5. La unilormidad de la iluminación, así como las sombras y contrastes serán 
adecuados a la tarea que se realice. 

Articulo 72. — Cuando las tareas a ejecutar no requieran el correcto discerni- 
miento de ios colores y sólo una visión adecuada de volúmenes, será admisible 'uti- 
lizar fuentes luminosas monocromáticas o de espectro limitado. 

Artículo 73. — Las iluminancias serán las establecidas en el Anexo IV. 

Artícuio 74. — Las relaciones de iluminancias «eran las establecidas en el Anc::o IV. 

Artículo 70. — La uniformidad de la iluminación será la establecida en el 
Anexo IV. 

Articulo 76. — En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios noc- 
turnos o que cuenten cen lugares de trabajo que no reciben luz natural en horarios 
diurnos deberá instalarse un sistema de iluminación tic emergencia. 

Eílc sistema sum nistrará una iluminación no menor de 40 luxes a til cm. del 
sucio y se pondrá en servicio en el momento de corte de energía eléctrica, facili- 
tando la evacuación del personal en caso necesario e iluminando los lugares de 
riesgo. 

Articulo 77. — Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lu- 
gares y objetos, a los efectos de prevenir accidentes. 

Articulo 78. — Los colores a utilizar serán los establecido en el Anexo IV. 

Articulo 79. — Se marcarán en forma bien visible le; pasillos y rircu.üuoiH's de 
tránsito, ya sea pintando todo el piso de los mismos o mediante dos anchas fran- 
jas de los colores indicados en el Anexo IV delimitando la supcrficie'de circulación. 
En los lugares de cruce donde circul.m grúas suspendidas y otros elemento.-, de trans- 
porte, se indicará la zona de peligro con franjas anchas de los colores establecidos 
en el Anexo citado y que sean contrastantes con el color natural del piso. 

Articulo 80. — En los establecimientos se marcará en paredes o pisos, según 
convenga, lincas amarillas y flechas bien visibles, indicando los caminos de eva- 
cuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales o de emergencia. 

Artículo 81. — Las partes de máquinas y demás elementos de la instalación in- 
dustrial, asi como el edificio, cuiyos colores no hayan sido establecidos expresa- 
mente, pudran pintarse oc cualquier color que sea suficientemente contrastante 
con los de seguridad y no de lugar a confusiones. Con igual criterio, las partos 
móviles de máquinas o herramienta-, de manera tal que se visualice rápidamente 
cual parte se mueve y cual permanece en reposo. 

Artículo 82. — Las cañerías se pintarán según lo establecido en el Anexo IV. 

Articulo 83. — Todas las señalizaciones deberán conservarse en buenas condi- 
ciones de visibilidad, limpiándolas o repintándolas periódicamente. Las pinturas a 
utilizar deberán ser resistentes y durables. 

Artículo 84. — Los carteles c indicadores serán pintados en colores intensos y 
contrastantes con la superficie que los contenga, para evitar confusiones. 

CAPITULO 13 

Huidos y vibraciones 

Artículo 85. — En todos los establecimientos, ningún trabajador podrá estar .ex- 
puesto a una dosis de nivel sonoro continuo equivalente superior a la establecdia 

01 artículo 86. — La determinación del nivel sonoro continuo equivalente so 
realizará siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo V. 

Articulo 87 — Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere en el ám- 
bito de trabajo la dosis establecida en el Anexo V, se procederá a reducirlo adop- 
tando las correcciones que se enuncian a continuación y en el orden que te 

'l. 'Procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente, en las vías de transmi- 
sión o en el recinto receptor. 

2. Protección auditiva ni trabajador. 

3. De no ser suficiente las correcciones indicadas precedentemente, se pio- 
rrvtcr\ n. la reducción de los tiempos de exposición. 

Artículo 88 -Cuando existan razones debidamente fundada;, ante la autori- 
dad competente que hagan impracticable lo dispuesto en el Articulo precedente 
indsoT^c establecerá la obligatoriedad del uso de protectores auditivos por toda 

PCrS ArtícuS 3U 89 ta - En aquellos ambientes de trabajo sometido-, a niveles sonoros 
Dwtncima de la dosis máxima permisible y que por rozones dcbíd-uncnto fundadas 
££to ta autoridad competente hipan impracticable lo establecido en el Articulo 87 
Mtao 1 y 2 se dispondrá la reducción de los tiempos de exposición de acuerdo 

* \XW - S, ul wracterkicas constructivas de los estable imiont,s yte 
«M^roan los equipo? industriales a instalarse en ellas, deberán ser consecradas 



conjuntamente en las conslruceoncs y modificaciones estipuladas en el Articulo 8¡& 
inciso 1. Los planos de construcción c insultaciones deberán ser aprobados por I» 
autoridad competente, conforme lo establecido en el Capitulo 5 de la presente 
reglamentación. 

Artículo !H. — Cuando se usen protectores auditivos y a efectos de computar 
el nivel sonoro continuo equivalente resultante, al nivel sonoro medido en el lugar. 
de trabajo se le restara la atenuación debida al protector utilizado, siguiendo c? 
procedimiento indicado en el Anexo V. 

La atenuación de dichos equipos deberá ser certificada por Organismos Oficiales. 

Artículo 02. — Todo trabajador expuesto a una dosis superior a 85 dB(A) do 
Nivel Sonoro continuo equivalente, deberá ser sometido a los exámenes audiomé 
trieos prciscriptos en el Capitulo 3 de la presente reglamentación. 

Cuando se delecte un aumento persistente del umbral auditivo, los afectados 
deberán utilizar en form > ininterrumpida protectores auditivos. 

En taso de continuar tiiclio aumento, deberá ser transferido a otras tarcas no 
ruidosas. 

Articulo 93. — Los valeres límites admisibles de ultrasonidos e infrasonidos 
deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo V. 

Los trabajadores expuc.it.es a fuentes que generaron o pudieran generar ultraso- 
nidos o infrasonidos que superen los valores límites permisibles establecidos en el 
Anexo indicado precedentemente, deberán eer sometidos al control médico pres- 
:ripto en el Capitulo 3 de la presente reglamentación. 

Artículo 04. — En todos los establecimientos, ningún trabajador podrá estar 
«puesto a vibraciones cuyos valores limites permisibles superen los especificados 
en el Anexo V. Si so exceden dichos valores, se adoptarán las medidas correctivas 
necesarias pr.ra disminuirles. 

CAPITULO 14 
Instalaciones Eléctricas 

Artículo 9.\ — Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos^ 
deberán cumplir con las picscripciones necesarias para evitar riesgos a personas 
o cesas. 

Articulo íiG. — Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones 
eléctricas, cumplirán con las exigencias de las normas técnicas correspondientes, 
En caso de no estar normalizados deberán asegurar las prescripciones previstas 
en el presente Capitulo. 

Artículo 97. — Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos responderán 
a los anexos correspondientes de este Reglamento y además los de más de 1.000 
voltios de tensión deberán c:;tar aprobados en los rubros de su competencia por el 
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de cada establecí!* 
miento. 

Las tareas de montaje, maniobra o mantenimiento 6in o con tensión, se regi- 
rán por las disposiciones del Anexo VI. 

Articulo 98. — Los trabajos de mantenimiento serán efectuados exclusivamente 
por personal capacitado, debidamente autorizado por la empresa para su ejecución. 

Los establecimientos efectuarán el mantenimiento de las instalaciones y veri- 
ficarán las mismas periódicamente en base a sus respectivos programas, confec- 
cionados de acuerdo a normas de seguridad, registrando debidamente sus resultados. 

Artículo 99. — Se extremarán las medidas de seguridad en salas de baterías 
y en aquellos locales donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales in- 
flamables, explosivos o de alto riesgo; igualmente en locales húmedos, mojados o 
con sustancias corrosivas, conforme a lo establecido en el Anexo VI. 

Artículo 100. — En lo referente a motores, conductores, interruptores, 6ecciou< 
nadores, transformadores, condensadores, alternadores, ceidas de protección, cois» 
tacircuitos, equipos y ¡herramientas, máquinas de elevación y transporte, se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Anexo VI. 

Artículo 101. — Se deberán adoptar las medidas tendientes a la eliminación 
de la electricidad estática en todas aquellas operaciones donde pueda producirse. 
Los métodos se detallan en el Anexo VI. Se extremarán los recaudos en ambientes 
con riesgo do incendio o atmósferas explosivas. 

.Articulo 102. — Los establecimientos c instalaciones expuestos a descargas 
atmosféricas, poseerán una instalación contra las sobretensiones de este origen 
que asegure la eficaz protección de las personas y cosas. Las tomas a tierra dé 
estas instalaciones deberán ser excluidas c independientes de cualquier otra. 

CAPITULO 15 
¡Máquinas y Herramientas 

Artículo 103. — Las máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, 
deberán ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin 
la protección adecuada. 

Articulo 104. — Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose 
el acceso del personal ajino a su servicio. 

Cuando estén conectados mediante transmisiones mecánicas a otras maquinas y 
hcrramicntais situadas en distintos locales, el arranque y la detención de los mis- 
mos se efectuará previo a riso o señal convenida, Asimismo deberán estar provistos 
de interruptores a distancia, para que en caso de emergencia, se pueda detener el 
motor desde un lugar seguro. 

Cuando se empleen palancas para hacer girar los volantes de los motores, 
tal operación se efectuara desde la periferia a través de la ranura de resguardo 
de que obligatoriamente estarán provistos. 

Los vastagos, émbo.os, varillas, manivelas u otros elementos móviles que sean 
accesibles al trabajador por la estructura de las máquinas, se protegerán o aislarán 
adecuadamente. 

En las turbinas hidráulicas los canales de entrada y salida, deberán ser res- 
guardados convenientemente. 

Artículo 105. — Las trasmisiones comprenderán a los árboles, acoplamientos, 
poleas, con cas, engrana j-. r, mecanismos de fricción y otros. En cías se instalarán 
las protecciones más adecuadas al riesgo especifico ;lc cada trasmisión, a efectos 
de evitar los posibles accidentes que éstas pudieran causar al trabajador. 

Artículo 10.1. — Las partes de las máquinas y herramientas en las que existan 
riegos m eánicos y donde el trabajador no realice acciones operativas, dispondrap 
de protecciones elicac.es, tales como cubiertae, pantallas, barandas y otras, qui 
cumplirán los siguientes requisitos: 

1. Eficaces por su diseño. 

2. De material resistente. 

:¡. Dc.sv.'lnzablcs para el ajuste o reparación. 

4. Permitirán el control y engrase de los elementos de las máquinas. 

5. Su montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmcnte. 

6. No constituirán riesgos por si mismos. 

Artículo 107. — Frente al riesgo mecánico se adoptarán obligatoriamente los 
dispositivos de seguridad novenarios, que reunirán los siguientes requisitos: 

1. Constituirán paite h acarante de las máquinas. 

2. Actuarán libres de entorpecimiento. 

3. No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal. 

4. No limitarán la visual del área operativa. 

5. Dejarán libres de obstáculos dicha área. 

(i. No exigirán posiciones ni movimientos forzados. 

7. Protegerán efic. ¿mente de las proyecciones. 

7. No constituirán riesgo por si mismos. ... 

Articulo 108. — Las operaciones de mantenimiento se realizaran con condición 
nes de seguridad adecuadas, que incluirán de ser necesario la detc-C-m de las 
máquinas. 

Artículo 109 — Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea n^ ., . 
será señalizada 'cóu la prohibición de su manejo por trabajadores no encargad is 

Para, CI evitar su puesta en mucha, se bloqueará el interruptor o llave eléctrica 
nrincinal o al menos el arrancador directo de los motores eléctricos, mediante 
candad : o dispositivos similares de bloqueo, cuya llave estará en poder del res-, 
pon.sablo de la reparación que pudiera estarse efectuando. 

En el caso que la máquina exija el servicio simultáneo de vanos grupos de 
trabajo los interruptores, llaves o arrancadores antes mecionados deberán poseer 
un dispositivo especial que contemple su uso múltiple por los distintos grupos. 

Herramientas 

Artículo 110. — Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 
adecuados y serán seguras en relación con la operación a realizar y no tendrán 
defectos ni desgastes que dificulten bu correcta utilización. 
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La unión entre sus elementos será fume, para evitar cualquier rotura o pro- 
^t íerrtóSTde Upo martillo, maceta, hacha, o smiilarcs, deberán tener 
trabas que impidan su deeprendiiniento .. |to adecuada no tendrán bordes 

tieberán carecer de rebasas. Durarle su uso estarán lib e* n d ^ b ¿ lc J n ^¿ riesgos 

Para evitar caídas de lierramientas y que se puedan P'oducrr corees o "^^ 

análogos, se -coloTarái las mismas en portaherramientas, estante o lugares ade- 

^* prohibe colocar herramienta., manuales en P«"}« ^fefc&Jf "]££ ¿1 
«tros lueares elevados desde los que puedan caer sobre los tiabajadoics. i. a ci 
KportTde herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas 

8dC Articulo 111 - Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso 
correcto de las hermSenS? que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, 
bS que en nmgtooaso puedan utilizarse para fines distintos a los que eston des- 
tinadas. - : ' 

Articulo 112 — Los gatos para levantar cargas se apoyarán sobro basco firmes, 
Be colocarán debidamente centrados y dispondrán de mecanismos que eviten su 

torUS U J . l a d ve Z eI elevad a la cargo, se colocarán cala» que no serán retiradas mientras 

'^^S^'i^SS^JSrAS^ en función de su potencia, que de- 

^Ar^uloTir^^^rfmientas portátiles accionada, por fuerza motri, e,. 
taran suficientemente protegidas para evitar contactos y P~y^» rt £ ^'S- 

Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, estelan cuben t > <; ün a ¿ hla 
dores o protegidos con fundas o pantallas que sin entorpecer las opcn.uonu, a 
rc-iii/ur determinen el máximo grado de tenuidad liara el trabajo. 

En 'la¥ herramienta? accionadas por gatillos, éstos estarán convenientemente 
nrntj.-'irifK a efectos de impedir el accionamiento imprevisto de lo* mismos. 
P En las heiTOintentas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerraran autoraá- 
tlcamcMite al dolara ser peonadas por el operario y las mangueras y sus co- 
nexiones estarán firmemente fijados a los tubos. 

Aparatos para izar 
Artículo 114 — La carga máxima admisible de cada aparato para Izar se 
marcara en el mismo en forma destacada y fácilmente legible de.de el piso del 

^ a L°prolhb n e utilizar estos aparatos con careas superiores a la máxima adnrúsible. 

Articulo 115 — La elevación y descenso de las cargas se liara lentamente, 
CTitodo todo arranquf o detención brusca y se efectuará, siempre que sea posible, 
en sentido vertical para evitar el balanceo. „«<-,./. 

Cuando a» de absoluta necesidad la elevación de las cargas en sentido oblicuo 
oe tomarán las máximas garantías de seguridad por el jere o encargado de tal 

ttab Las personas encargadas del manejo de los ap.uatos para izar no deberán 
balo nin^n concepto transportar cargas por encima ce las .personas lamo wiuj- 
Sas Z 5s responlables de efectuar la dirección y ser^lamieiite de las m amobras, 
«sti, *n regidos ñor un código uniforme de señales b:en cornpicnsib.e. 

Cuando sea necesario mover cargas peligrosas, como ejemplo, metal fundido u 
«blctS alww po? Kra-unanes sobrepuestos de t. abajo. *e avUaya con antelacito 
«ífíripnte nara uermitir que los trabajadores ce sitúen en lugares sesmos, Aa 
Sfto^tetoopsMita hasta tener la evidencia de que el personal que- 

dft No CU se ie ue'jai Ü án k'faparatos para izar con cargas suspendidas. 

Se Droliibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas. ...„.*„ „ 

Articulo U6. — Tcdo nuevo aparato para izar será cuidadosamente revisado y 
ensayado por personal competente, antes de utilizarlo 

Diadamente, la pereona, encargada del manejo del aparato para izar, i, call- 
eará el estado de tedas los elemento;» sometidos a csLucrzo 

Trtaesbralmentc Personal especializado realizara una revisión general de todos 
los eteméntSade ÍSs aparatos para izar y q fondo, de los cables, rodenas. ím de 
carrert Umftef de izlíje, poleas, frenos y «nr„:,, eléctricos y de mando, del 

^Articulo 117 - Los aparatos para izar y transportar, estarán equipados coa 
disp4ith£s para el frenado efectivo de una carga superior en una vez y medra 

la carga máxima admisible. ,-„,,...., ,.,,... ¡, -- ■■ -.,■■ ■■,■ w -.nira 

Los accionólos e- ; Unamente cortarán la ÍU'-i.a mot.i/ . > ■ ■■■■>■■>. -i '•> aniña 
n el rip-ml-v)"i- cnLu máximo permi.;iblc. . 

Artícul7"ll8 - i,;s elementos de las [íru.vs se construirá* y i^ntaran con ,us 
coeficientes de segur' :.ad siguientes, para su car-a maximaVacmirsiblc: 
CM M "res para g.i.chc^ empicados en los aparato.-; accionados a mano. 

2 Cuatro pura ganchos en los accionados con luerza motriz. 

3.' caico, pata aquellos que se empleen en el izado o t, ....nule de mate- 
riales peligrosos. 

4 Cuatro, para las partes estructurales. 

5 Seis para ios cables ízadores. .. „,„,,. 
Estaran provistos de lastres o contrapesos en proporción a la carga a izar. 
Previamente se asegurará la solidez y firmeza del suelo. 

Lcl armazones de los carros y los extremos del puente en la> grúas móviles, 
estará? "otSos Se topes o ménsulas de segurad para limitar la caica del carro 
o puente en el caso de rotura de una rueda o eje, cono asi también se cr..— ,a,a 

* Las cabinas se Uió talarán de modo que la persona encarnada de su manejo u-nia 
durante la operación mi campo de visibilidad anecuaoo, en los locales con caga 
térmica elevadas y otros factores de contumr.n.i.ion amienta!, el uni.i ..u cíe i* 
SS deberá cumplir cea los requisitos establecidos en la presente rcglamen- 

taC1 Cuando se accionen las grúas desde el piso de. los locales se dispctidi-ú de pa- 
sillos! a lo largo de su recorrido, de un ancho mínimo de 0>u metro sin desniveles 
bruscos _ lqs puentes-grúas estarán próvidos de accesos íácilet. y se- 

euroshasta la cabina y de ésta a los pasillos del puente, por memo de escaleras 
fijas" verticales o taícllnadftl Dispondrán de pasillos y plataformas ae un ancho no 
inferior a OW maros a todo lo largo del pn. ote. , 

Los pasillos y plataformas serán de construcción sólida, estarán provistos do 
barandas y sus pisos serán antideslizantes. 

Las cabinas de los puentes-grúas estarán ademas dotadas de ventana .; Us que 
protegerán a la persona encargada de su manejo, contra las proyecciones de mate- 
riales fundidos o corrosivos, las radiaciones, ios ruidos y la carga térmica sevua. 

Se dotará a la cabina de matafuego adecuado. Asimismo los puentes-gruas es- 
tarán equipados con dispositivos de señales acústicas y estaran provistos de topes 
o paragolpes de fin de carrera. , . , 

Articulo 120 — En lis cabinas de las grúas automotores se instauran letreíos 
o avisos para indicar la carga máxima admiiblc según la* posiciunes del irazo, 
las mismas estarán provistas de una puerta a cada lado y ampl.a visidi.k. v.t. los 
pisos de las plataformas serán antideslizantes. . . . 

Exi-tirá un esnacio mínimo de 0,50 m. entre los cuerpos giratorios y los arma- 
zones de las gruís, con el fin de evitar el aprisionamiento de los trabaj.djres en- 
tre ambos. , , , , , 

Estarán dotadas de frenos de fuerza motriz y en las ruedas del cario de fie.ios 
de mano y equipidas con medios de iluiv.i-.-. icion o dispositivos de senmes acus- 

Árticulo 121. — En las grúas portátiles, las palncas de maniobras se dispondrán 
de modo que cuando no se usen queden en po-irir-n de punto muerto o ncitro, do 
tal manera que al activarlas impidan su íunei;»n miento. 

La zona de trabajo del piso o plataforma, donde el trabajador realice tareas, 
estará provista de barandas seguras. 

Las manivelas de control estarán protegidas por medio de resguardos para 
evitar contacto con objetos fijos o móviles. 

Aparejos para ¡sar 

Artículo 122. — Las cadenas serán de v.kyu forjado. ..... 

El factor de soiíuridad no será inferior a f para la car«a maniría lunviMtilo. 
Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo ma- 



terial <tue las cadenas a los que Tan fijados. Los elementos Integrantes de los apa- 
rejos para Izar, serán revisados diariamente antes de ponerse en servicio. 

Cuandólos eslabones sufran un desgaste de más del 20% o se hayan doblado a 
atirietado serán cortados y reemplazados inmediatamente. 

Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas, que estén provistas de ra- 
nuras que permitan el enrollado sin terceduras. 

Todas las cadenas para izar y para eslingas, nuevas o reacondicionadas. seria, 
sometidas a ensayos de tensión, los cuales se realizaran utilizando el doble de la 
carga nominal, antes de ponerse en servicio. La carga máxima admisible que puedan 
levantar vcrticalmente deberá estar indicada. . - ,„_ 

Artículo 123. — Los cables serán de construcción y tamaño apropiado para las 
operaciones en las que se los emplearán. 

El factor de seguridad para los mismos no será inferior a 6 Los ajustes de oja- 
les y los lazos para los anillos, ganchos y argollas, estaran provistos de guardacabos 

ICSt Est 1 aran siempre libres de nudos, terceduras permanentes y otros defectos 

Se inspeccionará diariamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos 

cables en que lo están en más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos 

tramos del cableado, separados entre si por una distancia inferior a ocho veces su 

diámetro. 

Articulo 121. — Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor 

de si-nurioad eme no será inferior a 10. .... 

No se c]c 'izarán sobre sunerncics ásperas o en contacto con tierra, arena, U 

otras (iu.tancias abrasivas o sobre ángulos a aristas cortantes, a no ser que vayan 

Pr ° l No"s'e "depositarán «i locales en donde estén expuestas a contactos con sustancia* 
quimicar, c,.'csiv..s, ni se almacenarán con nudos ni sobre superficies húmedas. 

La carpa máxima admisible deberá estar indicada. ,,..,.,, • .,+„ _ 

Articulo \2¿. — Las gargantas de las poleas permitirán el fácil desplazamiento 7 
enr^iau" de !■ s i- l.iO'ino.-» do las cadena;:. 

Cuando se. utilicen cables o cuerdas las gargantas serán de dimensiones ade- 
cuadas para que aquéllas puedan desplazarse libremente y su superlicie será lisa 7 
con bordes redondeados. 

Artículo V¿ü. — Los ganchos serán de acero forjado. 

Estarán equipados cen pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar 
oue las cargas puedan salirse. . , 

Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redon- 

Árticulo 127. — Todos los clementes de los transpertadores tendrán suficiente 
resistencia liara soportar las cargas que de.: n s- r despulí ■. las. „„,„.„,.„„ 

Los pisos, plataformas y pasillos a lo Ir.-. ; d' lo., ira' sportaderes, se conserva- 
rán libres de obstáculos, serán antide.-l.zan.e^ y dui'-nuian de drenaje para evitar 
la acumulación de líquidos. 

Los transportadores elevados a nivel del piso o en fosos, citarán pr^i^os de 
barandas. Cuando se deba pasar pur encima de transportadores, se instalaran ¡ tien- 
tes, cuyas escaleras y barandas serán seguras. 

Tenas Ul'í transmisiones, mecanismos y motores de los mismos serán cu'.:e:tos 
con reguardos. 

Lo.¿ transportadores elevados que crucen sobre lugares de trabajo estarán dita- 
dos de planciias o pantallas iníeriores para recoger los materiales que pudieran 
caerse. 

Se dispondrá de frenos y dispositivos para la detención de la maquinaria 7 
para evitar que aquellos puedan funcionar hacia atrás. 

Para la carga de materiales a granel se dispondrá de tolvas para la alimen- 
tación de los transportadores. . 

Se protegerán las tolvas cuya parte superior, este situada a menos de 1 metro 
de altura sobre los pisos o plataformas de trabajo. 

Artículo 12a." — Los transportadores a rodillos por gravedad, estarán provistos 
de guias o barandillas a Jos lados de los mismos, si éstos se hallan a más de 1,50 m. 
sobre el piso y en todo csCso, en las esquinas o vueltas de sus recorridos. 

Articulo 129. — Los ejes y engranajes de los transportadores a rodillos por fuerza 
motriz, estarán cubiertos por resguardos y cuando entre los rodillos exista separa- 
ción, el espacio entre ellos estará provisto de cubiertas resistentes, adecuadas para 
soportar una carga mínima de 70 kg. en cualquier punto, sin que aquéllos se des- 
placen. 

Articulo ni. — En los puntos de contacto de las cintas transportadoras, se ins- 
talaran res¡'i;..rdos hasta un metro del tambor. Cuando éstas penetran en fosos, éstos 
estarán cuiji?! tos con rejillas o barandas que impidan el paso o caída de las per- 
sonas. 

Artic.lo 1S!. — Los transportadores helicoidales estarán siempre protegidos ea 
su toialid.ul pur cubiertas resistentes. 

Articulo d;;. — Los transportadores neumáticos estarán construidos con mate- 
riales de suficiente resistencia para soportar las respectivas presiones. Estar:' u ce- 
rrados herméticamente sin más aberturas que las necesarias a la propia operación y 
a su control, sólidamente sujetos a puntos fijos y provistos de conexiones a tierra 
para evitar la acumulación do electricidad estática. 

Cuando hayan de ser alimetitados a mano, si las aberturas son superiores a 
0,30 m., dispondrán de elementos de seguridad para que los trabajadores no sean 
arrastrados a les cuiductos. 

Las aberturas de aspiración se protegerán con rejillas metálicas adecuadas. 
Articulo i;i3. — Las carretillas y carros manuales serán de material resistente en 
relación mi .'as cargas que hayan de soportar y de modelo apropiado para el trans- 
porto a eicct'.iar. 

. h i¡ c\r ser utilizadas en rampas pronunciadas estarán dotadas de freno. 

. s-.'oiv cargarán y se distribuirán los materiales en ellas en forma equi- 

hu.. . 

..,:,. o io!. — Los autielevadores, tractores y otros medios de transporte au- 

toniuier, tendrán marc .da en forma visible la carga máxima admisible a trans- 
portar. 

Los mandes de ¡a puesta en marcha, aceleración, elevación y freno, reunirán 
las condiciones de seguridad necesarias para evitar su accionamiento involuntario. 

No se utüi'í..! m vehículos de motor a explosión en locales donde exista riesgo 
de incendio o explosión, salvo que cuenten con instalaciones y dispositivos de segu- 
ridad acieC'iados al misino. 

Sólo se permitirá su utilización a los conductores capacitados para tal tarea. 

Los asientos de los conductores deberán estar construidos de manera que neu- 
tralicen en medida suficiente las vibraciones, serán cómodos y tendrán respaldo y 
apoyo para los pies. 

Estarán provistos de luces, frenos y dispositivos de aviso acústico. 

L'n caso de dej .rse en superficies inclinadas se bloquearán sus ruedas. 

Estarán domaos de matafuegos acorde con el riesgo existente. Cuando exista 
riesgo por d«oiazamíento de carga, las cabinas serán resistentes. 

Articulo 135. — Los materiales utilizados en la construcción de tuberías seria 
adecuados a la temperatura, presión y naturaleza de las sustancias que conduzcan. 

Se recubrirán cen materiales aislantes o se protegerán cuando por ellas circulen 
fluidos a tem eratura tal, que exista riesgo de quemadura. 

Si trau portan sustancias inflamables no pasarán en lo posible por las proximi- 
dades ae motores, interruptores, calderas o aparatos de llama abierta y serán debi- 
damente prendidas. 

Si transportan sustancias que puedan originar riesgo a los trabajadores y pa- 
saran par encima de- lugares de tránsito o puestos de trabajo, se protegerán debí-, 
da mente. 

Las ttiboriar. que conduzcan petróleo, sus derivados y gases combustibles, n 
instalaran bajo liirra siempre que sea posible. Se evitará que por sus juntas puedan 
producirse escapes de sustancias candentes, tóxicas, corrosivas o Inflama! les. 

Se colocarán instrucciones y planos de las instalaciones en sitios visibles, para 
una rápida de lección y reparación de las fugas. 

Artículo 130. — Los ferrocarriles, para el transporte interior en los establect- 
mletitus. reunirán las siguientes condiciones: 

1. Para el material fijo: 

1.1. El espacio libre que medie entre dos vías será como mínimo de 0,75 m, 
contado de;-:de las partos más salientes de lob vehículos que circulen por ellas. 

1.2. Si la vía se extiende a lo largo de muros, existirá asimismo una distancia 
entre aquélla y éstos de u,75 m. contado en la forma que indica el párrafo an- 
terior. 

1.3. lista distancia se reducirá a 0,50 m. cuando se trate de obstáculos ais» 
lados. 
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1.4. Se dispondrán pasos inferiores y superiores a las vias y cuando no sea 
posible, se instalarán señales de advertencia de peligro en las inmediaciones de 
loe pasos a nivel. 

2. Para el material móvil: 

Los vciiiculos, locojtt&toras y unidades estarán dotados de medios de aviso acús- 
tico -y visuales. 

2.1. Se prohibirá: 

2.1.1. Atravesar las Tías delante de los vehículos en movimiento y .montar sobre 
los parachoques o topes de los vehículos o máquinas; 

2.1.2. Pasar entre topes próximos o que estén aproximándose; 

2.1.3. Atravesar las vías por debajo de los vagones; 

2.1.4. Usar calzas que no sean previamente autorizadas; 

2.1.5. Empujar los vagones a mano colocándose entre los topes: 

2.1.6. Poner en movimiento las locomotoras sin que previamente se haya dado 
la señal acústica y visual correspondiente. 

Los vagones que hayan de moverse a mano lo serán siempre en terreno llano 
y habrán de ser empujados y no arrastrados. 

El movimiento de Tapones sin locomotora y mediante medios mccá:iieos deberá 
hacerse siempre efectuando la tracción o empujo por uno de los laterales. 

Ascensores y montacargas 

Artículo 137. — La construcción, instalación y nrm ten i miente de los ascensores 
para el personal y de los montacargas reunirán los requisito* y condiciones máximas 
de seguridad, no excediéndose en ningún caso las caigas máximas admisibles esta- 
blecidos por el fabricante. 

Las exigencias mínimas de seguridad serán: 

1. Todas las puertas exteriores, tanto de operación automática como mimual, 
deberán contar con cerraduras electromecánicas cuyo accionamiento sea el siguiente: 

a. La traba mecánica impedirá la apertura de la puerta cuando el ascensor o 
montacargas no esté en ese piso. 

b. La traba eléctrica provocará la detención instantánea en case de apar- 
tura de puerta. 

2. Todas las puertas interiores o de cabina, tanto de operación automática como 
manual, deberán poseer un contacto eléctrico que provoque la detención instantánea 
del ascensor o montacarga en caso de que la puerta se abra más de 0,025 m. 

3. Para casos de emergencias, todas las instalaciones con puertas automáticas 
deberán contar con un mecanismo de apertura manual operable desde el exterior 
mediante una llave especial. 

4. Todos los ascensores y montacargas deberán contar con interruptores de lí- 
mite de carrera que impidan que continúe su viaje después de los pisos extremos. 

Estos limites lo harán detener instantáneamente a una distancia del piso tal, 
que los pasajeros puedan abrir las puertas manualmente y descender normalmente. 

5. Todos los ascensores y los montacargas deberán tener sistemas que provo- 
quen su detención instantánea y trabado contra las guías en caso en que la cabina 
tome velocidad descendente excesiva, equivalente al 40 a 50% más de su velocidad 
normal, ciebicio a fallas en el motor, corte de cables de tracción u otras causas. 
Estos sistemas do detención instantánea poseerán interruptores eléctricos, que corta- 
rán la fuerza motriz antes de proceder al frenado mecánico dcscripto. 

fi. En el interior de los ascensores y exi los montacargas se deberá tenor un dis- 
positivo cuya operación provocará su detención instantánea. 

7. -En tonos i as ascensores y montacRi-cas deberá indicarse en forma destacada 
y fácilmente legible la cantidad de pasajeros que puede transportar o la carga má- 
xima admisible, respectivamente. 

8. En caso de que los ascensores cuenten con cédulas fotoeléctricas para reaper- 
tura automática de puertas, los circuitos de este sistema deberán impedir que éstas 
permanezcan abiertas indefinidamente, en caso en que se interponga humo entro 
el receptor -v -el emisor. 

fl. Deberá impedirse que conductores eléctricos ajenos al funcionamiento se pa- 
sen por adentro del pasadizo o bueco. . . 

10. Los ascensores con puertas automáticas que se instalen con posterioridad 
a la fecha de vigencia de esta reglamentación, deberán estar provistos de medios de 
Intercomunicación. . . ... 

11 La sala de máquinas deberá estar libre ae objetos almacenados, debido al 
riesgo de incendios provocados por los arcos voltaicos y dispondrá de matafuego 
adecuado. 

CAPITULO 16 
Aparatos que puedan desarrollar presión Interna 

Articulo 138. — En todo establecimiento en que existan aparatos que puedan 
desarrollar presión interna, se fijarán instrucciones detalladas, con esquemas de la 
Instalación que señalen los dispositivos de seguridad en forma bien visible y las pres- 
cripciones para ejecutar las maniobras correctamente, prohiban las que no deban 
efectuarse por ser riesgosas e indiquen las que hayan de observarse en caso de riesgo 

Estas prescripciones se adantarán a las instrucciones específicas que hubiera se- 
ñalado el constructor del aparato y a lo que indique la autoridad competente. 

Los trabajadores encargados del maneje, y vigilancia de estos aparatos, deberán 
estar instruidos y adiestrados previamente por la empresa, quien no autorizara su 
trabajo hasta que éstos no se encuentren debidamente capacitados. 

Articulo 139. — Los hogares, hornos, calentadores, caleteras y demás aparatos 
que aumenten la temperatura ambiente, se protegerán mediante revestimientos, pan- 
tallas o cualquier otra forma adecuada pata evitar la acción del calor excesivo sobre 
los trabajadores que desarrollen sus actividades en ellos o en sus inmediaciones, de- 
jándose alrededor de los mismos un espacio libTe no menor de 1,50 m., prohibiemloso 
almacenar materias combustibles en los espacios próximos a ellos ,.„„,,,„„ „„„ 

Los depósitos cubas, calderas o recipientes análogos que contengan líquidos que 
ofrezcan riesgo, por no estar provistos de cubierta adecuada, debelan instalarse de 
modo que su "borde superior esté, po r lo menos, a 0,90 m. sobre el suelo o plataforma 
de trabajo. Si esto no fuera posible, se protegerán en todo su contorno por barandas 
resistentes de dicha altura. . 

Articulo 140 — Las calderas, va sean de encendido manual o automático serán 
controladas e inspeccionadas totalmente por lo menos una vez al ano por la em- 
presa constructora o instaladora y en ausencia de éstas, por otra especializada la 
ipic extenderá la correspondiente certificación la cual se mantendrá en un lugar bien 

"^'cvando el combustible empleado sea carbón o leña, no se usarán líquidos In- 
flamables o materias que puedan causar explosiones o retrocesos de llamas. 

Iguales condiciones se seguirán en las calderas en las que se empleen petróleo, 
sus derivados o cases combustibles. , ,. 

Los reguladores de tiro se abrirán lo suficiente para producir una ligera co- 
rriente de aire que evite el retroceso de las llamas. Siempre que el encendido no sea 
automático, se efectuará con dispositivo apropiado. -m™,^» w -i ir i 

Cuando entre vapor en las tuberías y en las conexiones frías las válvulas se abri- 
rán léntementc, hasta que los elementos alcancen la temperatura prevista. Igual 
procedimiento deberá seguirse cuando deba ingresar agua fría a tubería* y cone- 

XÍOn c^anao n ía S presión de la caldera se aproxime a la presión de trabajo, la vál- 
vula de seguridad se probará a mano. ... _ ....„_ 

Durante el funcionamiento de la caldera se controlará, f^Pf^a y periódica- 
mente durante la jornada de trabajo el nivel de agua en el indicador, purgándose 
Us columnas respectivas a fin de comprobar que todas las conexiones estén hbres. 

Las Tárvujas de desagües de las calderas se abrirán completamente cada 24 ho- 
ras y al es posible en cada turno de trabajo. 

Encaro de ebullición violenta del agua de las calderas la válvula se ccirará 
inmediatamente y se detendrá el fuego, quedando retirada del servicio la caldera 
hasta aue se comprueben y corrijan sus condiciones de funcionamiento. 

TJn^ve^ reducida la presión de vapor, se dejarán enfriar las calderas durante 

UD ^"''calderas de* 1 vapor deberán tener. Independientemente de su presión de 
trabajo, válvulas de seguridad y presfetatos. las cuales al llegar * va. ores prefi- 
jados, deberán interrumpir el suministro de^c lonibustible ^ quemador. 

Las 
temente 

que lntcri — .*. .. -~ „. . . 

«ora del agua alcance ciertos valores prefijados. ..„,.,„ 

Cuando las calderas usen como combustioie gas natural o cn.va.sano. debelan 
poseer antes del quemador dos válvulas solenoides da corte de gas. Las inisr,:rw 




deberán ser desarmadas y limpiadas cada seis meses, dtumagaetizando ei vastago 
del solenoUle, 

Las válvulas solenoides, los presóstatos, aouastatos y válvulas .de -seguridad que 
ce usen, deberán integrar en serie el circuito de seguridad, el cual -estará aislado 
térmicamente de la caldera. Este circuito deberá probarse todos los días. 

Cuando la combustión en el quemador se inicie .con -na piloto, éste deber* 
tener tcrmocupla que accione la válvula de paso de gas del propio piloto "y las 
váivulas solenoiBes, de manera tal que al apagarse el piloto por acción de esta ter- 
mocupla. se interrumpa todo suministro de gas al quemador .de la caldera.. 

Articulo 141. — Otros aparatos que puecan desarrollar presión interna y que . 
no se hayan mencionado en. los artículos ;.>r:ccdentes deberán poseer: 

1. Válvulas de seguridad, capaces tic ev..etiar con la ¡urgencia del caso la to- 
talidad del volumen de los fluidos prndu- dos al exceder ios valares prefijados para 
ésta, previendo los riesgos que puedan surgir por este motivo. 

■ 2. Presóstatos, los cuales al lle?-r a sus valores prefijados interrumpirán *«U 
suministro de combustible, cesando el incremento de presión. 

3. Elementos equivalentes, que cumplan con las funciones mencionadas en 
los apartados precedentes. 

Deberá, preverse asimismo, la interrupción de suministro de fuerza motriz 
al aparato ante una sobrepresión del mismo. 

Articulo 142. — El almacenado de recipientes, tubos, cilindros, tambores y otros 
que contengan gases licuados a presión, en el Interior de los locales, se ajustera 
a los siguien-tes requisitos: 

1. Su número se limitará a las necesidades y previsiones de su oonsumo, evi- 
tándose almacenamiento excesivo. 

t 2. Se colocarán en forma conveniente, para asegurarlos contra raudas y choques. 
¡ 3. No exisfrán en Ins proximidades sustancias Inflamables o fuentes de calor. 

4 . Quedarán protegidos de los rayos del i,ol y de la liumedad intensa y continua. 

5. Los locales de almacenaje serán de pEredes resistentes al fuego y cumplirán 
las prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas. 

6. Estos locales se marcarán con carteles de "peligro de explosión", claramen- 
te visibles. 

7. Se prohibe la elevación de recipientes por meilic de electroimanes, asi co- 
mo su traslado por medio de otres aparatos elevadores, salvo que se utilicen dis- 
positivos especírico-j para tal fin. 

8. Estarán provistos del currcsper.dion.te cr.puehón. 

9. So prohibe el uso de sustancias grasas o aceites en los orificios de salida 
y en los aditamentos de los cilindros que contengan oxigeno o gases oxidantes. 

10. Para el traslado, se dispondrá de carretillas coa ruedas y trabas c cadena 
que impida la caída o deslizamientos de los mismos. 

11. En los cilindros con acetileno se prohibe el uso de cobre y sus aleaciones 
en los elementos que puedan entrar en contacto con el mismo; asimismo se man- 
tendrán en posición vertical al menos 12 horas antes de utilizar su contenido. 

Articulo 143. — Los aparatos en los cuales se pueda desarrollar presión interna 
por cualquier causa ajena a su función especifica, poseerán dispositivas de alivio 
ic presión que permitan evacuar como mínimo el máximo caudal del fluido quo 
origine la sobrepresión. 

Artículn 144. — Los aparatos sometido* a presión interna capaces de prorhielr 
frío, con la posibilidad de desprendimiento de contaminantes, deberán estar nir.- 
!ados y ventilados convenientemente. 

CAPITULO 17 
Trabajos con Riesgos Especiales 

Artículo 145., — Los establecimientos en donde se fabriquen, manipulen o em- 
pleen sustancias infectantes o susceptibles de producir polvos, gases o nieblas tó- 
xicas, o corrosivas y que pongan en peligro la salud o vida de los trabajadores, 
estaran sujetos a las prescripciones que se detallan en este capítulo. En los pro- 
cesos de fabricación se emplearán las sustancias menos nocivas. Su almacena- 
miento, manipulación o proc<»;amiento se efectuará en lugares aislados, destinando 
personal adiestrado y capacitado para su manejo y adoptando las máximas me- 
didas de seguridad. 

La utilización de estas sustancias, se Tealizará en circuitos cerrados a fin do 
Impedir su difusión al medio ambiente laboral en cualquiera de su s estados, do 
no ser ello posible se captarán en su origen y se proveerá al lugar de un sistema 
d c ventilación de probada eficacia como medida complementaria, para mantener 
un ambiente adecuado tratando asimismo de evitar la contaminación del medio am- 
biente exterior. 

En caso de perdidas o escapes se pondrá en acción el plan de seguridad que 
corresponda, según la naturaleza del establecimiento y cuyo texto será expuesto 
en lugar visible. 

El personal a emplear en trabajos con riesgos especiales será adiestrado capa- 
citado y provisto de equipos y elementos de protección personal adecuados al riesgo, 
según lo establecido en el Capítulo 19. 

Los envases conteniendo sustancias o elementos explosivos, corrosivos, tóxicos 
infecciosos, irritantes o cualquier otro, capaces do producir riesgos a los traba- 
jadores serán seguros y deberán rotularse visiblemente indicando su contenido así 
como también las precauciones para su empleo y manipulación. 

Articulo 146. — En los establecimientos en donde se fabriquen, depositen o mani- 
pulen sustancias explosivas se cumplirá lo reglamentado por Fabricaciones Militares 
rnioc 1 t!=v„ i ; T~** l0 , s eí > tíl l> le ? lmient0s en que se procesan sustancias perjudi- 
™J,S a n a v la fi ^i ud rf dc los , trabajadores, en forma de polvos u otras capaces de 
Sentó más eficaz. cualquier on B™. « captarán y eliminaran por el proce- 

Artículo 148. — En los establecimientos en que se empleen sustancias corrosi- 
vas o se produzcan gases o vapores de tal Índole, se protejerán las Instalaciones y 
riesgo * SUS ' C ° n el Iin * cvitar deteri °f° s «Se Puedan constituir •un 

Los lugares en donde ee almacenen estas sustancias tendrán ventilación sufi- 
ciente y permanente, además de sistemas de avenamiento »cuw««,iuii 
. Los envases, se mantendrán con sistema de cierre hacia arriba debiendo ser 
desechados al cesar en sn uso. Aquellos que contengan repetidamente las mismas 
sustancias corrosivas, en cualquiera de sus estados, serán controlados diariamente: 
c< ^ transvase de estes sustancias, se efectuará preferentemente por gravedad o 
sistema que revista máxima seguridad. , »»<=u íw 
,,. *■! transporte, se efectúala en envases adecuados y con sistema de sujeción o 
fijación en el móvil que los transporta. Durante su almacenaje no se usará el 
apilamiento . 

De producirse derrame de las sustancias corrosivas sobre el piso o elementos 
de trabajo, se señalará y resguardará la zona o los elementas afectados para evi- 
tar el tránsito o su u«o respectivamente y se procederá a su neutralización y 
eliminación por el medio más adecuado a 6U naturaleza. 

Artículo 149. — En los establecimientos en donde se fabriquen, manipulen a 
empleen las sustancias enumeradas en el articulo 145, se instalaran dispositivos 
dc alarma acústicos y visuales a fin dc advertir a los trabajadores en caso de riesgo. 

Los establccimícnos, para facilitar su limpieza deberán reunir las siguientes 
condiciones: 

1. Paredes, techos y pavimentos lisos e impermeables, sin presentar solucio- 
nes de continuidad. 

2.' Pisos con declives hacia canaletas de desagües a fin de impedir la acu- 
mulación dc líquidos y permitir su fácil escurrimicnto. 

3. Ventilados adecuadamente y con dispositivos de seguridad, que eviten el 
escape de elementos nocivos a los lugares de trabajo próximos y al medio am- 
biente exterior. 

, 4. Mantenidos en condiciones higiénicas, a efectos de evitar los riesgos inhe- 
rentes a las sustancias empleadas. 

Cuando se manipulen sustancias infecciosas, se extremarán las condiciones hi- 
giénicas por procedimientos adecuados, los que alcanzarán de ser 'posible a los 
productos y sustancias previamente a su manipulación. 

Para el procesamiento dc sustancias tóxicas, corrosivas, Infecciosas o irritan- 
tes, se adoptarán tecnologías cerradas o bajo cubierta con sistema de aspiración 
adecuada. 

Artículo 150. — En p.quellos trabajos en que se utilicen materias de origen ani- 
mal tales como, huesos, pieles, pelo, lana y otras, o sustancias vegetales riesgosas 
será obligatoria, siempre que el proceso industrial lo permita, su desinfección pre- 
via por el medio 1 Jims adecuado. Se evitará la acumulación de materia orgánica en 
estado de putrefacción, salvo que se efectúe en recipientes cerrados y se .neutra- 
licen los olor* 1 desagradables. 
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Si loe establecimientos dedicados a trabajos con productos anima,.-.; •> vcgo. 
«•les. ser* de aplicación el Decreto N? 4.238|G8 y norman legales «mc.-.n.-,. 

Articulo 151. — En aquellos establecimientos en donde se realicen trabajos 
hiperbólicos, se cumpliré, lo reglamentado por la Armada Nacional. 

Articulo 162. — En los establecimientos en que se realicen trabajos de sol- 
dadura y corte se «segurará una adecuada ventilación e iluminación. Asimismo 
oe tomarán las medidas de seguridad necesarias contra riesgo de tocendlo 

El personal a emplear en este tipo de trabajo *erá adiestrado, capacitado y 
nrovisto de equipos y elementos* de protección personal adecuados, los cuales lo 
£rotegerán contra los riesgos propios del trabajo que efectúen y en especial contra 
la proyección de partículas y las radiaciones. So deberán tomar adamáa. todas 
(te precauciones necesarias para proteger & las personas que trabajan o pairan 
■ero» de los lugares en donde se efectúen trabajos de soldadura o corte. La ropa 
deberá, estar limpia de grasa, aceite u otras materias inflamables y se deberá 
cumplir oon lo dispuesto en el Capítulo 10. 

Articulo lfi3. — En los establecimientos en donde se efectúen trabajos de sol- 
dadura autógena-alta presión, so almacenarán los cilindros según lo establecido en 
« Artículo 142. Los de oxígeno y los de acetileno se almacenaran separadamente, 
£c maneta tal que en caso de incendio se los pueda evacuar rápidamente. Serán 
«toramente rotulados para identificar el gas que contienen, indicándose en forma 
■islble el nombre del gas y pintando la parte superior con colores para su dife- 
renciación. 

Se utilizarán reguladores de presión diseñados sólo y especialmente para el 
■M en uso. Ix» sopletes deberán ser limpiados regularmente, efectuándose su man- 
tenimiento en forma adecuada y serán conectados a los reguladores por tubos flem- 
IAos, especiales para estas operaciones. Se evitará el contacto de sustancias grasas 
o aceites con los elementos accesorios de los cilindros de oxigeno. 

Articulo 164. — ,En los establecimientos cr» donde se efectúen trabajos de sol- 
dadura autógena-baja presión, los generadores de acetileno fijos deberán instalarse 
al aire o en lugares bien ventilados, lejos de los principales lugares de trabajo. La 
«reutilaoión asegurará que no se formen mezclas explosivas o tóxicas. La ilumina- 
ción sera adecuada y los interruptores y equipos eléctricos estaran fuera del local 
« la instalación será a prueba de explosiones. 

' Los generadores de acetileno portátiles se deberán usar, limpiar o recargar, so- 
teniente si se cumplen las condiciones señaladas precedentemente. 

Se prohibe fumar, encender o llevar fósforos, encendedores de cigarrillos, usar 
Samas o sopletes, soldar y tener materiales Inflamables en estos locales. 

Se Instalarán válvulas hidráulicas de seguridad entre el generador y cada so- 
plete, las cuales serán inspeccionadas regularmente y en especial luego de cada 
retroceso de llama y el nivel de agua será controlado diariamente. El manteni- 
nrietuo sólo será realizado por personal adiestrado y capacitado para tal fin. 

En caso de desarmar un generador, el carburo de calcio deberá ser removido 
y la planta llenada con agua. Esta deberá permanecer en la misma al menos du- 
rante r-icdia hora, para asegurar que todas las partes queden libres de gas. Las 
partes fie carburo de calcio adheridas deberán ser separadas cuidadosamente coa 
toei i . mientas de bronce u otras atenciones adecuadas que no produzcan chispas. 
Lítí, cargas usadas no se utilizarán nuevamente. 

lü carburo de calcio deberá ser almacenado y. mantenido seco en una plata- 
forma elevada sobre el nivel del piso. Este almacenamiento se realizará dentro 
do .envases metálicos a prueba de agua y aire y de suficiente resistencia mecánica. 
Asimismo se hará bajo techo en locales ventilados tdecuadamente y si estos es- 
UivVpran contiguos a otro edificio la pared será a prueba de fuego. Se indicará vi- 
sfeicmcnte este lugar señalando el producto de que se trata, así como también la 
prohibición', de fumar y de encender fuego dentro del mismo. 

Los envases conteniendo carburo de coicio sólo deberán ser abiertos antes ao 
cargar el generador, utilizando para ello herramientas adecuadas y nunca con mar- 
tillo y cincel. ' , , ,.*.,,.,, 
Articule 155. — En los establecimientos, en donde se realicen trabajos de sol- 
dadura eléctrica, será obligatorio el cumplimiento de lo siguiente: 

' i . l^as masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra asi co- 
mo uno ile los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será ad- 
misible la conexión de uno de los polos del circuito de 60ldeo a estas masas, cuan- 
do .por 'su puesta a tierra no se provoquen corrientes errantes de intensidad ries- 
gosa: en caso contrario, el circuito de soldco estará puesto a tierra en el lugar 
de ti abajo.. , „ , 

.•>. Aislar la superficie exterior de los portaelectrodos a mano y en lo posible 
bus ..:iz;iÑ-agarre. ... . , , 

Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores 
no .v emplearán tensiones superiores a 50 voltios o la tensión en vacio entre el 
electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna y los 
060 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura deberá estar colocado 
en el exterior del recinto en que opera el trabajador. 

i Los trabajadores que efectúen este tipo de tareas serán provistos de equi- 
pas v elementos de protección personal los cuales reunirán los características se- 
lñaUitl..s en el Capítulo 19. 

Articulo 158. — En los trabajos de soldadura eléctrica y autógena se usarán 
pantallas con doble mirilla, una de cristal transparente y la otra abatible oscura, 
para facilitar el picado de la escoria y ambas fácilmente recambiables. En aquellos 
puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte, 
ee usarán pantallas de cabeza con atalaje graduado para su ajuste en la misma. 
Batas deberán ser de material adecuado preferentemente de poliéster reforzado con 
Obra de vidrio, o en su defecto con fibra vulcanizada. Las que se usen para sol- 
dadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en 6u extenor, con el 
Un de evitar contactos accidentales con la pinza de soldar. 

-Articulo 157. En los establecimientos en los que se realicen trabajos de solda- 
dura y corte en espacios confinados, se deberá asegurar por medios mecánicos una 
ventilación adecuada conforme lo establecido en el Capitulo 11 de este Reglamen- 
to Esta comenzará a funcionar antes de que el trabajador entre al lugar y no 
cesará hasta que éste no se haya retirado. Cuando el trabajador entre a un es- 
pacio confinado a través de un agujero de hombre u otra pequeña abertura, so 
lo proveerá de clnturón de seguridad y cable de vida, debiendo haber un obser- 
vador en el exterior durante el lapso que dure la tarea. 

cuando se interrumpan los trabajos se deberán retirar los sopletes del inte- 
rior del luff&r 

Mlículo 168. — En los establecimientos en los que se realicen trabajos de sol- 
dadura y corte de recipientes que hayan contenido sustancias explosivas %inila- 
mn'j es o en los que se hayan podido formar gases inflamables se deberá lim- 
piar perfectamente el recipiente y comprobar por procedimiento apropiado que no 
queici gases o vapores combustibles en el mismo o reemplazar todo el aire exis- 
tente en él por un gas inerte o por agua. Si el contenido del recipiente es des- 
connvido se to tratará siempre como si hubiera contenido un» sustancia explosiva 

° 'a rticulo 159. — Las trabajadores que deban desempeñar toreas en ambientes 
sometidos a presiones distintas de la atmosférica deben ser protegidos para evitar 
daños a la salud. , . ,,_, , 

i. Los tiempos de exposición a presiones superiores a la atmosférica y la 
sucesión de periodos de trabajo y reposo se establecerán en función do la presión 
absoluta. La descompresión será gradual y programada para evitar daño a la 

a! En conexión o a distancias prudenciales de los accesos y salidas de los 
luirares de trabajo en aire comprimido, cuando las presiones do trabajo lo re- 
quieran, deben instalarse cámaras de descompresión convenientemente diseñadas 
y operados por personal competente. Tendrán espacio suficiente en función al nu- 
mero de personas y asientos adecuados y dispondrán de medios de comunicación 
con el exterior y aberturas de observación. Tendrán relojes y manómetros con- 
fiables con graío-registrador y calefactores regulados termostátlcamente. Cuando 
esl"i destinados a gran número de personas o a periodos de descompresión pro- 
Ion ■•!<«* tendrán ventilación e instalaciones sanitarias adecuadas. 

Los lugares de trabajo con aire comprimido deben, tener adecuada ven- 
tila .m en funoiSn del número de operarios y del tipo de tarea. El aire a pro- 
veer (leije ser rcsplrable, especialmente libre de aceite y la ventilación debe re- 
foi7: 'n..' convenientemente cuando exista posibilidad de contaminación. 

•<;. Las instalaciones de compresión que alimenten a los lugares de trabajo 
en c.*rrl'. 'iones hiperbólicas, las fuentes de energía que utilicen y los conductos do 
alim ut oinu de ñire, deben contar con adecuados reservas que aseguren la con- 
tlnuki : d fiel mantenimiento do las presiones necesarias en caso de situadone» de 
em«Mijeii';iri. 

Lüü conductos deberán tener en 6u descarga válvulas de retención. 



5. El perenal qm: u...... ir. en ambientes hiperbólicos ^deb. sor Scl<**Io vft» 

, controlado penódioHinctiU: niuiuinle exámenes de salud. Debe lim'tarhc el .1 ñi- 
po de exposición al personal no aclimatado y cuundo la presión ; e inJ •'•>■•' -«* 
elevada debe proveerse cámaras de recompresion reservadas e?xh »amciiu _ 1 u.* 
el tratamiento de personas afectadas. Se debe contar con un *.« «tojntauo o 
un» sala de primeaos auxilios debidamente equipada y deben u-v«'« «•»!**«* 
dlviduales del número y tiempo de las exposiciones. 

CAPITULO 18 
Protección contra Incendio» 

Artículo 160. — Lo protección contra incendios comprende el con ^*° de con- 
diciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben «J»*™"; "°- 
to para los ambientes como para los edificios, aun para *nl»& ft*" £_ »»* 
iTenla medida en que las tarcas los requieran. Los objetivos a cumpUmentai son. 

1. Dificultar la iniciación de incendios. *x«.„„. 

2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos, 

3. Asegurar la evacuación de las personas. ■ a ~ m \~¿tL 
4 Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Boinber»., 
5. Proveer las instalaciones de detección y extinción . 
Cuando se utilice un edificio para usos diversos se .aplicará a «•»»»*[* 

uso las protecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cam- 
We de uso, se cumplirán los requisitos para el nuevo uso. c-,...'»,. 

La autoridad competente, cuando sea necesario .convendrá con la , Suy -n- 
tendencia de Bomberos de la Policía Federal, la coordinación <k piones r. te ".-- 
gan al proyecto, ejecución y fiscalización de las protecciones contra uue.u.. .s, .u 
sus aspectos preventivos, estructurales y activos. «♦„-r-»i-.. i*.. 

ESi relación con la calidad de los materiales a utilizar, ta»™ rterf Measte c- 
nlcasde las distintas protecciones, el dimcnsumamlcnto, los mé '° d J» «^ cal ™&4 
to procedimientos para ensayos de laboratorio se tendrán en cuente .tas «™«¿ 
y reglamentaciones vigentes y las dictadas o a dictarse por la Superintendencia d<- 

^¿fautfridad^ «« necesario, protecciones di- 

,Cre £f,a\!fec.u»^ en general se empJearán ma- 

teriales incombustibles, cuya resistencia al luego se determinará conforme a bs 
tablas obrantes en e 1 Anexo Vil y lo establecido en las normas y reglamenta .ones 
rigentes scgto le ? establecido en el Capitulo 5 de la presente Reglamentad nn. 

Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fue» dclwra nsr 
soportado por otros de resistencia al fuego igual o mayor. La resistencia al L £> 
deTun elemento estructural incluye la resistencia del revestimiento que lo proles» 
y la del sistema constructivo del que forma parte ,„„„„ji„ ri „ h „ r -, .~ 

* Toda estructura que haya experimentado los efectos ce un incendio «bcTais: 
objeto de una pericia técnica, a fin de comprobar la permanencia de sus cpnci- 
cíones de resistencia y estabilidad antes ele precederse a U. reliablUtacion uo lf t 
misma. Las conclusiones de dicha pericia deberán ser Informadas a la auloudac. 
competente, previa aprobación, del Organismo Oíic al Específico. 

Articuló 161. — Las definiciones de los términos técnicos utili odas en , s tc 
Capituló se encuentran detalladas en el Anexo VII. 



Articulo 162. — En los establecimientos no deberán usarse equipos de calefnc- 
1 u otras fuentes de calor en ambientes inflamables, explosivos o pulverule mor. 




distancia no menor de 1 metro de todo material combustible. 

Las cañerías de vapor, agua caliente y similores, deberán instalarse lo ■■;■•- 
alejadas posible de cualquier material combustible y en lugares visibles tenur.n 
carteles que avisen al personal el peligro ante un eventual contacto. 

Los equipos que consuman combustibles líquidos y gaseosos, tendrán dico- '-- 
tívos automáticos que aseguren la interrupción del suministro de fluido cur.i :¡ ; •» 
produzca alguna anomalía. 

El personal a cargo del mantenimiento y operación de las insta!, clones a-u'.u- 
cas deberá conocer las características de las mismas y estará capacitado para 
afrontar eventuales emergencias. 

Articulo 163. — En los establecimientos, las instalacicr.es eléctricas e¿:r,run pro- 
tegidas contra incendios según lo establecido en el Anexo VI. 

Articulo 164. — En las plantos de elaboración, transformación y almac; nnmknto 
de combustibles sólidos minerales, liquidos o -gaseosos, deberá cumplir ¡e ron lo es- 
tablecido en la Ley N* 13.660 y su reglamentación, además de lo siguiente: 

1. Se prohibe el manejo, transporte y almacenamiento de mat' riat inflara- 
Mes en el Interior de los establecimientos, cuando se realice en condic '.íc 'i v^-'rac 
y en recipientes que no hayan- sido diseñados especialmente para los 1 .f eñ~ s. 

2. Se prohibe el almacenamiento de materias infamables en :s .> t s lo 
trabajo, «alvo en aquellos donde debido a la actividad que en ellr^ ;e -Jaii.-.», -.3 
haga necesario el uso de tales materiales. En ííingim caso, la cantld t u...iacc. ..a 
en el lugar de trabajo superará lo s 200 litros ce inflamables d e prímjra categoría 
o sus equivalentes. 

3. Se prohibe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en 
aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos cjue tules 
áreas estén provistas de ventilación adecuada, para evitar la acumul.iclón de va- 
pores y gases. 

4. En los locales comerciales donde se expendan materias Inflamables, cetas 
deberán ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta re- 
glamentación. 

5. En cada depósito no Ge permitirá almacenar cantidades superiores a los 
10.000 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes. 

6. Queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos 
de edificios y tampoco se admitirá que sobre dichos depósitos se reaVerri uiras con,s-! 
trucciones. 

Artículo 165. — Los depósitos de inflamable con eíip^cidad lta'íe. JO'J litros da 
primera categoría o sus equivalentes, cumpliu-'. taran ¡u siguiente: 

1. Poseerán piso impermeable y estanterías an-tichisposas e incoml. ustibles, for-< 
mando cubeta capaz de contener un volumen superior al 110% del inflamable de- 
positado cuando éste no sea miscible en agua y si fuera mlscible en agua, dichas 
c.vv.-vicd deberá ser mayor del 120%. ; 

Vi iluminación del local fuera artificial, la Instalación será antiexplosivaw 

ventilación será natural mediante ventana con tejido arrestallanm o 
coi.. 

4. oslarán equipados con matafuegos de ciase y en cantidad apropiada. 

Artículo 166. — Los depósitos de inflamables con capacidad para más de f°0 
litros y hasta 1.000 litros de primera categoría o equivalentes, además de lu c »e- 
clflcado precedentemente deberán estar separados de otros ambiente::, ce ¡a : ".n 
pública y linderos por una distancia no menor de tres metros, valor éste que »a 
duplicará si se trata de separación, entre depósitos de inflamables. 

Artículo 167. — Los depósitos de inflamables con capacidad para más de <ooo 
litros y basta 10.000 litros de primera categoría o sus equivalentes, auemá« de lo 
especificado en el artículo 165, cumplimentarán lo siguiente: 

1. Poseerán dos accesos opuestos entre si, de forma tal que dmle cualquier 
punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos, sin atravesar un pie ;unto f reate 
de fuego. Las puertas abrirán hacia el exterior y tendrán cerraduras qaé permitan 
abrirlas desde el interior, sin llave. 

2. Además de lo deteminado en el artículo 165, apartado 1., el piso deberá 
tener pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape, para que en el 
eventual caso de derrame del liquido, se lo recoja con canaletas y rejillas, en caua. 
lado, y mediante un sifón ciego de 0,102 metros de diámetro se lo conduzca a ui> 
estanque subterráneo, cuya capacidad de almacenamiento 6ea por ]o menos un 
50% mayor que la del depósito. Como alternativa podrá instalarse un intercentor 
de productos de capacidad adecuada 

3. La distancia mínima a otro ambiente, vía pública o lindero, o.tará en re- 
lación con la capacidad de almacenamiento, debiendo separarse como mínimo 3 
metros para una capacidad de 100 litros, adicionándose 1 metro por cada 100 li'.ioa 
O fracción adicional de aunvnto de la capacidad.- La distancia de separación re- 
sultante se duplicará en've depr'«ito s do inflamables v en todos los casos esta se- 
paración estará libre de «• ~ ' ice combustibles. 

4. La Instalación, da ex^.::íóa d»iierá ser adecué V. .ti riesgo. 

Artículo 168. — ^.,4 equivalencia entre distintos tipos de liquide ¡ni'..;' ' ••"$ 
es la siguiente: 1 Btro de Inflamable de primera categoría no misciule en ujuí, 
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es lCUi>: ¡i 2 litios de igual categoría inisciblc en agua y a su vez, caila una de es- 
tas cantidades, equivale a 3 litros de inflamable similar de segunda caitgoría. 

Articulo 109. — En todos los lugares en u.uo se depositen, acumulen, manipulen, 
o Industrialicen cxplosivon o materiales combustibles c Inflamables, queda termi- 
nantemente prohibido lumar, encender o llevar fósforos, encendedores de cigarri- 
llos y otro artefacto que produzca llama. El personal que trabaje o circulo por 
estos lunares, tendrá la obligación de utilizar calzado con suela y taco de goma 6in 
clav.tr y sólo se permitirá, fumar en lugares autorizados. 

La:; sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deberán almacenarse con- 
íuiiju: a sus características particulares para evitar su ignición, debiéndose adoptar 
las medidas preventivas que sean necesarias. 

Para aquellas tarcas que puedan originar o emplear fuentes de Ignición, bc adop- 
taran procedimientos especiales de prevención. 

I.o.s establecimientos mantendrán las áreas de trabajo limpias y oivV:,ndas, con 
elini nación periódica de residuo?, colocando para ello recipientes incombustibles con 
tapo. 

La distancia mínima ciifrc la parte superior de las estibas y el techo será 
de 1 metro y las mismas serán accesibles, efectuando para ello el almacenamiento 
•n formi. adecuada. 

Cuando existan estibas de distintas clases de materiales, se almacenarán altcr- 
■adaniente las combustibles con las no combustibles. Las estanterías serán de ma- 
teri.-l no combustible o metálico. 

Articulo 170. — Los materiales con que se construyan los establecimientos serán 
residentes al fuego y deberán soportar sin derrumbarse la combustión de los ele- 
mentos que contengan, de manera de permitir la evacuación de las personas. 

Zn los establecimientos existentes, cuando sea necesario, se introducirán las me- 
ion. i correspondientes. 

■i'.íia determinar los materiales a utilizar deberá considerarse el destino que se 
dura a loa edificios y los riesgos que se establecen en el Anexo VII, teniendo en 
cuenta también la carga de fuego. 

Artículo 171. — Los sectores de incendio, excepto en garajes o en casos es- 
peciales debidamente Justificados a Juicio de la autoridad competente, podrán abar- 
car como máximo una planta . del establecimiento y cumplimentarán lo siguiente: 

1. Control de propagación vertical, diseñando todos las conexiones verticales 
tales como conductos, escaleras, cajas de ascensores y otras, en forma tal que 
Impidan el paso del fuego, gases o humo de un piso a otro mediante el uso de 
cerramientos o dispositivos adecuados. Esta disposición será aplicable también en 
«1 diseño de fachadas, en el sentido de que se eviten conexiones verticales entre 
Sos pisos. 

2. Control de propagación horizontal, dividiendo el sector de incendio, de acuer- 
do al riesgo y a la magnitud del área en secciones, en las que cada parte deberá 
estar aislada de las restantes mediante mures cortafuegos cuyas aberturas de paso 
ee cerrarán con puertas dobles de seguridad contra incendio y cierre automático. 

3. Los sectores de incendio se separarán entre sí por pisos, techos y paredes 
leus! entes al fuego y en los muros exteriores de edificios, provistos de ventanas, 
deberá garantizarse la eficacia del control de propagación vertical. 

Todo sector de incendio deberá comunicarse en foima directa con un medio 
de escape, quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de 
otro K- "tor oe incendio. 

/w.fcitlo 172. — Los medios de escape deberán cumplimentar lo siguiente^ 
l.~ El trayecto a través de los mismos deberá realizarse por pasos comí es li- 
tares uc obstrucciones y no estará entorpecido por locales o lugares de U60 o destino 
diferenciado. 

2. Donde los medios de escape puedan ser confundidos, se colocarán señales que 
(aoiouen la salida. 

3. Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escaiera u otro medio de es- 
sape. será obstruido o reducido en el ancho reglamentario. 

La amplitud de los n/edios de escape, se calculará de modo que permita evacuar 
iuii'i itálicamente los distintos locales que desembocan en éi. 

En caso de superponerse un medio de escape con el de entrada o salida de 
Sehieulos, se acumularán los anchos exigidos. Fn este caso habrá una yereda de 
fclBO m. de ancho mínimo y de 0,12 m. a 0,18 m. de alto, que podrá ser reemplazada 
bor una baranda. No obstante deberá existir una salida de emergpncla. 

4. Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá 
tícenos independientes de escape, siempre que no haya incompatibilidad a juicio de 
p autoridad competente, para admitir un medio único Ce escape calculado en íor- 
tia acumulativa. 

No se considerará incompatibles el U60 de viviendas con el de oficinas o escrl- 
Jnrioí. La vivienda para mayordomo, encargado, sereno o cuidador será compatible 
(on cualquier uso, debiendo tener comunicación directa .con. un medio de escape. 

5. Las puertas que comuniquen con un inervo de escape abrirán de forma tal 
¡uc no reduzcan el ancho del mismo y serán de doble contacto y cierre automático. 
Bu resistencia al .tuero será del mismo rango que la del sector más comprometido, 
con un mínimo de F. 30 (Anexo VID. 

£1 ancho de pasillos, corredores, escaleras y situación de los medios de escape 
se calculará según lo establecido en el Anexo VII. 

En lo referente a medios de egreso en espectáculos públicos, se adoptará lo es- 
tablecido en el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires u otros municipios según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Ca- 
pitulo 5 de la presente reglamentación. 

Articulo 173. — Las condiciones de situación, que constituyen requerimientos 
e¿vcc í eos de emplazamiento y acceso a los edificios, conforme a las. características 
del riesgo de los mismos, se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo VII. 

Artículo 174. — Las condiciones de construcción, que constituyen requerimien- 
tos constructivos que 6e relacionan con las características del riesgo de los sectores 
de incendio, se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo VIL 

Artículo 175. — Las condiciones de extinción, que constituyen el conjunto de 
exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un 
Incendio en sus distintas etapas, se cumplimentarán según lo establecido en el 
Anexo VII. 

t,::s condiciones generales y específicas relacionadas con los usos de los esta- 
blee ;:i-, jen tos, riesgo, situación, construcción y extinción están detalladas en el Ane- 
xo v¡ . 

Articulo 176. — La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de tra- 
bajo, se determinarán según las características y áreas de los mismos, importancia 
del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para 
alcanzarlos. - 

Las clases de fuegos -se designarán con las letras A - B - C y D y son las si- 
guientes 

1. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser 
•1 magnesio, titanio, potasio, sodio y otros. 

2. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases 7 
•tros. 

3. Clase C: Fuegos sobre materiales, Instalaciones o equipos sometidos a la 
acción de la corriente eléctrica. , . ... , 

4. Clase D: Fuegos «obre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, 
potasio, sodio y otros. 

Los matafuegos se clasificarán e Identificarán asignándole una notación con- 
ísteme en un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en 
•1 elemento con caracteres indelebles. El número Indicará la capacidad relativa de 
««tinción para la clase de fuego Identificada por la letra. Este potencial extintor 
■era certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales. 

En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 me- 

Sos cuadrados de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta 
matafuego será de 30 metros para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos 
de clase B. • 

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá 
• lo especificado en el Anexo VII e Idéntico criterio se seguirá para fuegos de cla- 
se B exceptuando los «roe presenten on a superficie mayor de 1 metro cuadrado. 
Artículo 177. — En aquellos caso» de líquidos inflamables (Clase B) que pre- 
sten una superficie mayor de 1 metro cuadrado, se dlrptmdrá de matafuego* con 
ential extintor determinado en base a una unidad c>:< i-itera clase B por cada 
metro cuadrado de superficie liquida inflamóle, cer. " rmn al área de mayor 
¡pn. respetándose las distancias máximas m •" 'ludas ¡>< (KiiUi i-nte. 
Articulo 178. — Siempre que se encuentren -|i ros ilt ríñeos «" oiin-'iuir.s se ins- 
kjxnataXuegos de la «lase C. Uatu tiuc el íueto tu a en ¿i ini.sim. ciase a 



o B, ](,a mnlaruegos serán de un potencial extintor acorde con la magnitud de lot 
fuegos clase A o B que puedan originarse en los equipos eléctricos y en bus adya» 
cencías. 

Artículo 179. — Cuando exista la posibilidad de fuegos de clase D. se conten» 
piara cada caso en particular. 

Artículo 180. — Quedan prohibidos por su cloTada toxicidad como agentes <m 
tinlores: tetracloruro do carbono, bromuro de metilo o similares. No obttante, fas» 
muiac;oncs o técnicas de aplicación de otros compuestos orgánicos halogeñados qw 
sean aceptables a criterio de la autoridad competente, podran utilizarse 

Articulo 181. — Corresponderá al empleador Incrementar la dotación de equfc 
pos manuales, cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando eqqfc 
pos i- . .r.ynr capacidad eegún la clase de fuego, como ser motobombas equipoÉ 
scniirijf.s y otros similares. 

Artículo 18a. — Corresponderá al empleador la responsabilidad de adoptar un 
sistema fijo contra Incendios con agente extintor que corresponda a la clase dé 
fuego involucrada en función del riesgo a proteger. 

Artículo 183. — El cumplimiento de las exigencias que Impone la presente re- 
glamentación en lo relativo a satisfacer las normas vigentes deberá demostrarse en 
todos y cada uno de los casos mediante la presentación de certificaciones de cunw 
plimicnto de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad compe- 
tente. 

La entidad que realice el control y otorgue certificaciones, deberá Identificarse 
en todos los casos responsabilizándose de la exactitud de los datos indicados, trae 
Individualizan a cada elemento. 

La autoridad competente podrá exigir cuando lo crea conveniente, una demos» 
tracion práctica sobre el estado y funcionamiento de le* elementos de protección 
contra incendio. Los establecimientos deberán tener indicado en sus locales y en 
lorma bien visible la carga de fuego de cada sector de Incendio. 

Articulo 184. — El empleador que ejecute por bí el control periódico de recar- 
gas y reparación de equipos contra incendios, deberá llevar un registro de inspec- 
ciones y las tarjetas individuales por equipos que permitan Teriílcar el correcta 
mantenimiento y condiciones de los mismos. 

Articulo 185. — Cuando los equipos sean controlados por terceros, estos do 
? ÍU. "t** Inscriptos en el registro correspondiente, en las condiciones «roe f{Ja 
la autoridad competente, conforme a lo establecido en el articulo 186 de la pre- 
sente reglamentación. 

Artículo 188. — Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios deber* 
Kte L, r tSí s V' ad0 como tal «« el Ministerio de Trabajo? 

m«J5«fí. L'^SíiJÍf Trabajo mantendrá actualizado un Registro de Fabricantes de 
» » m ^;^.°_ B 5 ul 2 os P 00 ^ ^«indios, complementado con un Registro de Servicios 
y Reparación de Equipos Contra Incendios. 

t«^o , . CU i^ í 87 -,,."^. 121 en» 0161 "? »; tendrá la responsabilidad de formar unidades en- 
trenadas en la lucha contra el fuego. A tai efecto deberá capacitar a la totalidad 
o parte de 6U personal y el mismo será instruido en el manejo correcto de los dis- 
!Í5Ííi? 1 e 3 ulpos cont í a taca" 1101 » f *» planificarán las medidas necesarias para el 
contiol de emergencias y evacuaciones. Se exigirá un registro donde consten las dis- 
tintas acciones proyectadas y la nomina del personal afectado a las mismas. La In- 
tensidad del entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada Jugar de 

TITULO VI 
Protección Personal del Trabajador ;.". 

CAPITULO 19 
Equipos y elementos de protección personal 

Articulo 188. — Todo fabricante do equipos y elementos de protección personal 
del trabajador, deberá estar inscripto en el registro que a tal efecto habilitará el 
Ministerio de Trabajo. Sin dicho requisito, no podrán fabricarse ni comercializarse 
equipos y elementos de protección personal que hagan al cumplimiento 'de la pre- 
sente Reglamentación. Estos responderán en su fabricación y ensayo a las recomen- 
daciones técnicas vigentes según lo establecido en el Articulo 5». 

Los fabricantes de equipos y elementos de protección personal serán responsa- 
bles, en caso de comprobarse que producido un accidente, este se deba a deficiencias 
del equipo o elementos utilizados. 

La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección 
personal, su aprobación interna, condiciones de utilización y vida útil estará • cargo 
del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con la partici- 
pación del Servicio de Medicina del Trabajo en lo que se refiere al área de su com- 
petencia. 

Una vez determinada la necesidad del uso de equipos y elementos de protección 
personal, su utilización será obligatoria de acuerdo a lo establecido «n el articulo 19 
de la Ley N» 19.587. El uso de los mismos no ocasionará nuevos riesgos. 

Artículo 189. — Los equipos y elementos de protección personal, serán de uso 
individual y no Intercambiables cuando razones de higiene y practicidad asi lo - 
aconsejen. Queda prohibida la comercialización de equipos y elementos recuperados 
o usados, los que deberán ser destruidos al término de su vida útO. 

Articulo 190. — Los equipos y elementos de protección personal, deberán ser 
proporcionados a los trabajadores j utilizados por, éstos, mientras se agotan todas 
las Instancias científicas y técnicas tendientes a la alslación o eliminación de los 
riesgos. 

Articulo 181. — La ropa de trabajo cumplirá lo siguiente: 

1. Será de lela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y ade- 
cuada a las condiciones del puesto de trabajo. 

2. Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y fa- 
cilidad de movimientos. 

3. Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuan- 
do sean largas, ajustarán adecuadamente. 

4. Se eliminarán o reducirán en lo posible, elementos adicionales como 
bolsillos bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones y. otros, por 
razones higiénicas y par» evitar enganches. 

5. Se prohibirán el uso de elementos que puedan originar ito. riesgo adicio- 
nal de accidente como ser: corbatas, bufandas,tirantes, pulseras; cadenas, colla- 
res, anillos y otros. 

6. En casos especiales 1» ropa de trabajo Berá de tela impermeable, incom- 
bustible, de abrigo o resistente a substancias agresivas, y siempre que sea nece- 
sario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas, ota- 
turones anchos y otros elementos que puedan ser necesarios. 

Articulo 192. — La protección de la cabeza, comprenderá, cráneo, cara y cue- 
llo. Incluyendo en caso necesario la específica de ojos y oídos. Xa los lugares- de 
trabajo, en que los cabellos sueltos pueden originar riesgos por su proximidad a 
maquinas o aparatos en movimiento, o cuando se produzca acumulación de subs- 
tancias peligrosas o sucias, será obligatorio la- cobertura de los mismos con cofias, 
redes, gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminándose los lasos cintas y 
adornos salientes. Siempre que el trabajo determine exposiciones constantes al 
sol, lluvia o nieve, deberá proveerse eubrecabesas adecuados. 

Cuando existan riesgos de golpes, caldas, o de proyección violenta de objetos 
sobre la cabeza, será obligatoria la utilización de cascos protectores. Estos po- 
drán ser con ala completa a su alrededor o con visera en el frente únicamente 1 , 
fabricados con material resistente a los riesgos inherentes a la tarea, incom- 
bustibles o de combustión muy lenta y deberán proteger al trabajador de las 
radiaciones térmicas y descargas eléctricas. 

Articulo 193. — Las pantallas contra la proyección de objetos deberán ser de 
material transparente, Ubres de estrias, rayas o deformaciones o de malla me- 
tálica fina, provistas de un visor con cristal inastillable. 

Las utilizadas contra la acción del calor serán de tejido alumlnlzado o de 
materiales aislantes similares, reflectantes y resistentes a la temperatura que de- 
ban soportar. Para la protección contra las radiaciones en tareas » n«M 
fundición, éstos tendrán además visores oscuros para el filtrado de las radia- 
ciones. 

Articulo 194. — Los medios de protección ocular ser«ui swecui-i. u^ _n fun- 
c ':■ Ce 1«¡ siguientes riesicos: .'.,_, „. -. 

i. i*or proyección o expusUón de substancias solidas, liquidas o gaseosa». 

2. Radiaciones nocivas. 
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la. protección de la vista se efectuará, mediante el empleo de anteojos, pan- 
to transparentes y otros elementos que cumplan tal finalidad, los cuales de- 
ta. reunir las siguientes condiciones: 

1. Sus armaduras serán livianas, indeformables al calor, Ininflamables, co- 
das, de diseno anatómico y de probada resistencia y eficacia. 

-JL Cuando 6e trabaje con vapores, gases o aerosoles, deberán 6er comple- 
senie cerradas y bien ajustadas al rostro, con materiales de bordes elásticols. 
, ]ns casos de partículas gruesas serán como las anteriores, permitiendo la ven- 
jctfn Indirecta, en los demás casos en que sea necesario, serán con montura 
Upo normal y con protecciones laterales, que podren ser perforadas para una 

ventilación. 

S. Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras, podran utlli- 
sfiHB anteojos protectores de tipo panorámico con armazones y visores adecuados. 
4. Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual. 
Las pantallas y visores estarán libres de estrias, rayaduras, ondulaciones u 
■tres defectos y serán de tamaño adecuado al riesgo. Los anteojos y otros ele- 
poentos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se guardaran pro- 
íegiéndolos contra el roce. 

Artículo 195. — Las lentes para anteojos de protección deberán ser resistentes 

É riesgo, transparentes, ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u 
K defectos y las incoloras transmitirán no menos del üfl % de las radiaciones 
dente». SI el trabajador necesitare cristales correctores, se le proporcionaran 
eojos protectores con la adecuada graduación óptica u otros que puedan ser 
gmenraesfes a los graduados del propio interesado. 

Articulo 196. — Cuando el nivel sonoro continuo equivalente, supere los va- 
leres limites indicados en el Anexo V, será obligatorio el uso de elementos indi- 
friduales de protección auditiva, sin perjuicio de los medidas de ingeniería que 
corresponda adoptar. 

La protección de los oídos se combinará con la de la cabeza y la cara, por los 
inedias previstos en este capitulo. 

Artículo 197. — .Para la protección do los extremidades inferiores, se provee- 
la al trabajador de zapatos, botines, polainas o botas de seguridad adaptadas 
a les riesgos a prevenir. ' , . 

Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismos directos en los pies 
los zapatos, botines, o botas de seguridad llevarán la puntera con refuerzos de 
■cero, a el riesgo es determinado por productos químicos o líquidos corrosivos, el 
calzado será confeccionado con elementos adecuados, especialmente la sucia, y 
cuando se efectúen tareas de manipulación de metales fundidos, se proporcionara al 
calzado aislación con amianto. , ,. 

Articulo 198. — Lo protección de los miembros superiores se efectuará por metilo 
de mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan 
Adecuada movilidad de las extremidades. 

Artículo 199. -• Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán lo 
siguiente: 

1. Serán de tipo apropiado al riesgo. 

2. Ajustarán completamente para evitar filtraciones. 

3. Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y 
como mínimo una vez al mes. 

4. Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, almacenándolos en com- 
partimientos amplios y secos. 

5. Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tra- 
tada o de material similar, para evitar la irritación de la epidermis. 

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por la con- 
taminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras y aero- 
soles. 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte la respi- 
ración y los filtros químicos serán reemplazados después do cada uso y si no se 
llegaran a usar, a intervalos que no excedan de un año. 

Se emplearán equipos respiratorios con inyección de aire a presión, para aquellas 
tarcas en que la contaminación ambiental no pueda ser evitada por otros métodos 
o exista déficit de oxigeno. 

El abastecimiento de aire se hará a la presión adecuada, vigilando cuidadosa- 
mente todo el circuito desde la fuente de abastecimiento de aire hasta el aparato 
respirador. 

Los aparatos respiradores serán desinfectados después de ser uk.iüos, verificando 
su correcto funcionamiento y la inexistencia de grietas o escapes en ios tubos y 
Válvulas. Sólo podrá utilizar estos aparatos personal debidamente capacitado. 

Articulo 200. — En todo trabajo en altura, con peligro de caídas, será obligato- 
rio el uso de culturónos de segundad. Estos cinturones cumplirán las recomenda- 
ciones técnicas vigentes e irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda sal- 
vavida, las que no 'podrán estar sujetas por medio de remaches. Los cinturones de 
seguridad se revisarán siempre antes de su uso, desechando los que presenten cor- 
tes, grietas o demás modificaciones que comprom . n su resistencia, calculada para 
el peso del cuerpo humano en calda libre con i.j i o de 5 metros. Queda prohi- 
bido el empleo de cables metálicos' para las cuereas salvavidas, las que serán de 
cáñamo de Manila o de materiales de resistencia similar. Se verificará cuidadosa- 
mente el sistema de anclaje y su resistencia y la longitud de las cuerdas salvavidas 
será ¡o más corta posible, de acuerdo a la tarea a realizar. 

Artículo 201. — En, toda instalación frigorífica 6e dispondrá de equipos pro- 
tectores respiratorios contra escapes de gases, seleccionándolos de acuerdo con las 
características de los elementos empleados en el proceso industrial. Cuando la dis- 
persión de sustancias químicas pueda determinar fenómenos irritativos en los ojos, 
los equipos deberán protegerlos o en su defecto se proveerán anteojos de ajuste 
hermético. Cuando exista riesgo de dispersión de anhídrido carbónico, se emplearán 
equipos respiratorios autónomos con adecuada provisión de oxígeno, quedando prohi- 
bidos los equipos filtrantes. 

En las tareas de reparaciones, mantenimiento y carga y también cuando se 
hubieran producido escapes de gas, será exigencia ineludible penetrar en el Interior 
de las cámaras con los equipos protectores respiratorios. Estos serán conservados en 
perfecto estado y ubicados en lugares fácilmente accesibles para los trabajadores. 

Periódicamente se capacitará al personal, adiestrándolo en el empleo de los mis- 
mos y verificando el estado de funcionamiento. 

Articuló 202. — Los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas, irritantes o in- 
fectantes, estarán provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal 
adecuadas al riesgo a prevenir. Se cumplirá lo siguiente: 

L Serán de uso obligatorio con indicaciones concretas y claras sobre forma y 
tiempo de utilización. 

2. Al abandonar el local en que sea obligatorio su uso, por cualquier motivo, el 
trabajador deberá quitarse toda ropa de trabajo y elemento de protección personal. 

3. Se conservarán en buen estado y se lavarán con la frecuencia necesaria, se- 
gún el riesgo. 

4. Queda prohibido retirar estos elementos del establecimiento, debiéndoselos 
guardar en el lugar indicado. 

Artículo 203. — Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tó- 
xicas o infectantes, estará prohibido introducir, preparar o consumir alimentos, be- 
bidas y tabaco. Los trabajadores expuestos, serán instruidos sobre la necesidad de 
un cuidadoso lavado de manos, cara y ojos, antes de ingerir alimentos, bebidas o 
fumar y al abandonar sus lugares de trabajo, para ello dispondrán dentro de la 
Jornada laboral de un período lo suficientemente amplio como para efectuar la hi- 
giene personal sin dificultades. Los trabajadores serán capacitados de acuerdo a lo 
establecido en el Capitulo 21, acerca de los riesgos Inherentes a su actividad y con- 
diciones para una adecuada protección personal. 

TITULO VII 
Selección y Capacitación del Personal 

CAPITULO 20 
Selección de personal 

Articulo 204. — La selección e ingreso de personal en relación con los riesgos de 
tas respectivas tareas, operaciones y manualidades profesionales, dtbeiá efectuarse • 
por intermedio de los Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad y oli„s depen- 
dencias relacionadas, qi e actuarán en forma conjunta y coordinada. 

Articulo 205. — El Servicio de Medicina del Trabajo extenderá, antes del in- 
greso, el certificado de aptitud en relación con la tarea a desempeñar. 



Artículo 200. — Las modificaciones de las exigencias y técnicas laborales darán 
lugar a un nuevo examen médico del trabajador para verificar si posee o no las 
aptitudes requeridas por las nuevas tareas. 

Articulo 207. — El trabajador o postulante estará obligado a someter-e a os 
exámenes pre-ocupactonales y periódicos que disponga el servido médico de la c.n- 
presa. 

CAPITULO 21 
Capacitación 

Articulo 208. — Todo establecimiento estará obligado a capacitar a su personal 
en materia de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y 
de accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y 
específicos de las tareas que desempeña. 

Artículo 209. — La capacitación del personal deberá efectuarse por r.v. ; io 
de conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementarán con matera! e.u- 
catrro gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen medida :"w 
Higiene y Seguridad. 

Artículo 210. — Recibirán capacitación en materia de Higiene y Seguridad 
y Medicina del Trabajo, todos los sectores del establecimiento en sus distinto» 
niveles: 

1. Nivel superior (dirección, gerencias y jefaturas). 

2. Nivel intermedio (supervisión de línea y encargados). 

3. Nivel operativo (trabajadores de producción y administrativos). 

Artículo 211. — Todo establecimiento planificará en forma anual programa' r".' 
capacitación para los distintos niveles, los cuales deberán ser presentados a la .&■ 
toridad de aplicación, a su solicitud. 

Artículo 212. — Los planes anuales de capacitación serán programados y ■>"- 
arrollados por los Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo en ,<¿s 
áreas de su competencia. 

Artículo 213. — Todo establecimiento deberá entregar, por escrito a su personal, 
las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y acci- 
dentes del trabajo. 

Artículo 214. — La autoridad nacional competente podrá, en los establecimien- 
tos y fuera de ellos y por los diferentes medios de difusión, realizar campañas kIu- 
cativas e informativas con la finalidad de disminuir o evitar las enfermedades pro- 
fesionales y acclccntes del trabajo. 

TITULO VIII 
Estadísticas de Accidentes y Enfermedades del Trabajo 

CAPITULO 22 
Registros e Liformaclón 

Articulo 215. — Los Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Tra- 
bajo de cada establecimiento, en forma coordinada, llevaran registro ebtadisüo. Jo 
los accidentes y enfermedades del trabajo. 

Artículo 21(1. — Las estadísticas de accidentes y enfermedades del trabajo ser- 
virán para: 

1. Detectar, evaluar, eliminar o controlar lar, causas. 

2. Dar base adecuada para tunluccionar y poner en práctica, normas generales 
y específicas, preventivas. 

3. Determinar costos dhcoUw e indirectos. 

4. Comparar periodos exterminados, a los efectos de evaluar la i.plloarión r:o 
la presente reglamentación' en lo referente a tasas de frecuencia, incidencia y ¡¿i'J- 
vedad, por ramas de actividades y otras variables. 

Artículo 217. — Se registrarán por separado tareas de producción y administra- 
tivas. 

Articulo 218. — Se registrarán como accidentes sin pérdida de ti.?mpo, los caios 
que no Impidan continuar con las tareas habituales, luego de un tratamiento ~a 
emergencia. ' 

Artículo 219. — Se registrarán como accidentes con tiempo perdido, les casos .;ue 
Impidan reanudar tarcas habituales o cualquier tipo de trabajo, en su llorarlo nonu.-.l 
el ella hábil siguiente al del accidente. 

No se computarán los casos üs accidentes "iu itinere", ni aquellos ocurridos eu 
eventos sociales o deportivos patrocinados por el empleador. 

Artículo 220. — Se registrarán como dias perdidos por accidentes, el total Us 
días durante los cuales la persona estuvo incapacitada para trabajar, con cxccpci :« 
de los días en que ocurrió la lesión y en que vuelve al trabajo, incluyendo domi¡.;:a, 
dias libres y los que el establecimiento estuvo cerrado, comprendaos en ese la;i;o. 

Articulo 221. — Se registrarán como dias perdidos por enfermedad del trabajo 
el total de días durante los cuales la tiersona estuvo Incipacitada para trabajar, con 
excepción de los días en que se inició la incapacidad y en que vuelve al trabajo, in- 
cluyendo el domingo, días libres y los que el establecimiento estuvo cerrado com- 
prendidos en ese lapso. 

Artículo 222. •— Se computarán los fallecimientos producidos o los trabajado- 
res que queden incapacitados total y permanentemente, a juicio de la autoridad ele 
evaluación como consecuencia de un accidente o enfermedad de trabajo. 

Artículo 223. — Se registrarán como horas-hombre trabajadas en las zonas de 
producción las horas trabajadas durante el período bajo estudio, de todo el perso- 
nal expuesto en forma habitual a los riesgos do producción. 

Articulo 224. — Se registrarán como horas-hombre trabajadas en zonas de ad- 
ministración, las horas trabajadas durante el período bajo estudio, de todo el per- 
sonal no expuesto a los riesgos de producción. 

Arwciuo a2¡j. — los Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Tra- 
bajo, coorauíacutiiicine, registrarán los datos de accidentes y enfermedades del tra- 
bajo diariamente, los computarán mensualmente y los archivarán, confeccionan jo 
en basa a los mismos un informe anual según modelo del Anexo VXH que elevarán 
por duplicado del 1» al 15 del mes de enero de cada año a la Dirección Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Trabajo. 

Articulo 226. — Lo expuesto no exime de la obligatoriedad relacionado con el 
cumplimiento de la Ley N* 9.688, en las condiciones que dicha ley y sus reglamen- 
taciones determinan. 

TITULO IX 
Plazos, Modificaciones y Sanciones 

CAPrrULO 23 

Artículo 227. — La Ley N» 19587 y su reglamentación so cumplirán desde 1» 
fecha de la promulgación del presente Decreto, en la construcción y equipamiento 
de toda obra nueva en donde vaya a realizasse cualquier tipo de trabajo humano, 
a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 1» de la Ley. 

Artículo 228. — A los efectos del cumplimiento del articulo anterior, lo* respon- 
blea que tramiten ante las municipalidades los respectivos permisos de construcción, 
deberán obtener de las mismas un certificado en donde conste que en «1 estableci- 
miento a construir se han previsto todas las normas pertinentes que establece Ja 
Ley N» 19587 y su Reglamentación. 

Artículo 220. — Para los establecimientos que se encuentran en funcionamiento, 
el presente Decreto será de aplicación a partir de la fecha de su promulgación, 

CAPITULO 24 
Sanciones 

Artículo 230. — El incumplimiento de las obligaciones establecidas m ta. Le y 
N» 19587 y su Reglamentación, dará lugar a la aplicación de tas sanciones previstas 
en la Ley N? 18.694. ' 

Articulo 231. — El empleador y los trabajadores bajo su dependencia, como a*i- 
nrismo contratistas y subcontratistas serán responsables de las obligaciones que w> 
correspondan establecidas en la Ley N» 19.587 y su Reglamentación. 

Artículo 232. — El empleador está obligado, a requerimiento de la autori dad de 
aplicación, a ordenar la suspensión de las tareas que ee realicen implicando riesgos 
graves inmediatos para la salud o la vida de los trabajadores que las ejecutan» o 
para terceros. 
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ANEXO II 

Correspondiente ni artículo 60 de la Reglamentación 
aprobada por Decreto N° 351 179 

CAPITULO 8 

Carga Térmica 

Instrumental a Emplear. 

Los :ip.uat>; qjí se enumeran a continuación constituyen un conjunto mínimo 
xa la e.'aluac.ón de ia car^a térmica, sin excluir otros que puedan cumplir efi- 
snt-cmentc loa mininos objetivos, siempre que sus resultados sean comparables con 
s ob'.ctndos con lu metodología lijada por asta Reglamentación. 

. 1. Gloli;termómclro. 

Se mcJirá con éste la temperatura del glo'oo y consiste en una esfera hueca de 
abre, pintada de calor negro mate, coa un termómetro o teromcupla inserto en 
Ha, de minera que el elemento ssr.sble esté ubicado en el centro do la misma, con 
¡pesor c¡e paredes de 0,3 mm y un diámetro de 150 mm aproximadamente. 

Se verificará la lectura del indino cada r¡ minutos, leyendo su graduación a 
artir de los primeros 20 minutos hasta ob'encr una lectura constante. 

.2. Termómetro de Rnlbo Húmedo Natural. 

Se medirá con éste la temperatura de bulbo húmedo natural y consiste en un 
'rmóiiv'.tro cuyo bulto estará recubierto por un tejido de algodón. Este deberá mo- 
.rse con a:,ua destilada durante no menos de media hora antes de efectuar la 
ctura. ío prolongará aproximadamente una longitud igual a la del bulbo y estará 
ímergido en un recipiente conteniendo agua destilada. 

Estimación del Calor MeUbclieo. 

Se re.ilisr.ra por medio de tablas según la posición en el trabajo y el grado 
í actividad. 

Se considerará el calor metabólico (M) como la sumstoria del metabolismo ba- 
d (MBi, y las adiciones derivadas de la posición (MI) y del tipo de trabajo (Mil), 
TI lo que: 

M - MB |- MI -y UJ1 

En donde: 

2.1. Metabolismo Basal (MB). 
Se considerará a MB ~ 7CW. 

2.2. Adición derivr.da de la posición (MI). 



Posición del cuerpo 



MI (W) 



2 



Acostado o Sentado 
De pie 
Caminando 
Subiendo pendiente 

.3. Adición derivada del tipo de trabajo. 



21 

42 

140 

210 



Tipo de trabajo 



MU (W) 



Trabajo manual ligero 28 

Trubajo manual pesado 63 

Trabajo con un brazo: ligero 70 

Trabajo con un brazo: pesado 126 

Trubajo con ambos brazos: ligero 105 

Trabajo con ambos brazos: pesado 175 

Trabajo con el cuerpo: ligero 210 

Trabajo con el cuerpo: moderado 350 

Trabajo con el cuerpo: pesado 490 

Trabajo con el cuerpo: muy pesado 630 

Coef. = 1,563 para pasar de K cal|h a Watt. 

Evaluación de 1a carga térmica 

A efectos de evaluar la exposición de los trabajadores sometidos a carga térmica, 
calculará el índice de Temperatura Globo Bulbo HúTñcdo (TGBH). 
Este cálculo partirá de las siguientes ecuaciones: 

1. Para lugares interiores o exteriores sin carga solar TGBH = 0,7 TBH + 
0.3 TG. , 

2. Para lugares exteriores con carga solar TGBH = 0,7 TBH + 0¿ TG + 
0,1 TBS. 



Donde: 

TGBH: 

TBH: 

TBS: 

TG: 



índice de temperatura globo bulbo húmedo, 
temperatura del bulbo húmedo natural, 
temperatura del bulbo seco. 
temperatura del globo. 
Las situaciones no cubiertas por la presente reglamentación, serán resueltas por 
autoridad competente de acuerdo con la mejor información disponible. 

LIMITES PERMISIBLES PARA LA CARGA TÉRMICA 
Valores dados en C — TGBH 



Tipo de trabajo 



Régimen de trabajo 
y descanso 



Liviano 

(menos de 

230 W) 



Moderado 
(230-400 W) 



Pesado 
(más de 
400 W) 



rabajo continuo 30,0 26,7 25,0 

i% trabajo y 25% descanso, cada hora 30,6 23,0 25,8 

.)% trabajo y 50% descanso, cada hora 31,4 29,4 27,9 

..% trabajo y 75 % descanso, cada hora 32,2 31,1 30,0 

Trabajo continuo: Ocho horas diarias (43 horas semanales). 
Si el lugar de descanso determina un Índice menor a 24° C (TGBH) el régimen 
¡e descanso puede reducirse en un 25 % . 

ANEXO III 

Coi respondiente al articulo 61 de la Reglamentación 
aprobada por Decreto N? 351^79 

CAPITULO 9 
Contaminación ambiental 
'.'refació. Contaminantes químicos. 

L:;;; concentraciones máximas permisihtes, expresan las cantidades en él aire de 
Ivcr-.-.s sustancias, considerándose que por debajo de estos valores, la mayoría de 
« trabajadores pueden exponerse a la acetan de tales sustancias repetidamente, 
ia tras dia, sin sufrir efectos adversos. 

Se utilizan 3 diferentes tipos de concentraciones máximas permisibles que se dc- 
inen del siguiente modo: 

a. Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP): Concen- 
racion media ponderada en el tiempo, para una Jornada normal, a la cual la ma- 
oría de ios trabajadores puede estar expuesta repetidamente, día tras dia, dn sa- 
¡lr efectos adversos. 

b. Concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo <CMP- 
'PTi: Concentración máxima a la que pueden estar expuestos los trabajadores cro- 
ante un periodo continuo y hasta 15 minutos, sin Bufrir efectos adversos siempre 
ue no se produzcan más de 4 de estas situaciones por día y estando separadas 
orno m mimo en 60 minutos, no excediéndose ia concentración máxima permisible 

t4g¡t)iada en el Ucmpo. 



Este valor debe ser considerado como la máxima concentración permitida , 

nc debe ser rebasada en ningún momento durante el citado periodo de 15 minuto*, 

c. Concentración máxima permisible. Valor techo (C): Concentración no eo- 
brepasablc en ningún momento. 

Las concentraciones medias ponderadas en el tiempo permiten desviaciones por 
encima de los límites fijados, «aponiendo que las mismas quedan compensadas du- 
rante la jornada de trabajo por otras equivalentes en sentido inverso por debajo de 
los limites. En algunos casos incluso pueden calcularse las concentraciones promedio 
referidas a una semana de trabajo en lugar de un día de trabajo. Como se señala 
en el Apéndice D, la amplitud permisible de estas desviaciones para cada sustancia, 
esta en relación con la magnitud de su concentración máxima permisible, debiendo» 
tener en cuenta todos los factores relacionados con la sustancia contaminante. 
Via dérmica. 

Cuando para una sustancia se señala la notación "Via Dérmica", ello hace re- 
ferencia a las sustancias rehiculizadas a través del aire, y los posibles contactos 
directos de estas sustancias con la piel y mucosas. La absorción cutánea se afecta 
mucho según los agentes vehiculizadores de estas sustancias. ' 

Esta observación sobre posible entrada por "Via Dérmica", ha de 6ervir para 
llamar la atención y sugerir medidas para prevenir la absorción cutánea con el ob- 
jeto de no cnnuscarar o invalidar las correspondientes concentraciones máximas 
permisibles. 

Mezclas. 

Merece consideración especial también la aplicación de las concentraciones má- 
ximas permisibles para determinar los riesgos en el caso de exposiciones a mszclas 
de óos o nrks sustancias. En el Apéndice C, se explica el proced.mie t ¿to a seguir 
en estos casos. 

Partículas molestas. 

Las excesivas concentraciones de polvos molestos en los ambientes de trabajo 
pueden reducir la visibilidad, producir depósitos molestos en los ojos, oídos y fosas 
nasales o producir daños en la piel o en las membranas mucosas, por una acción 
química o mecánica, ya sea por si mismo o porque se precise de una enérgica lim- 
pieza de la piel para su eliminación. 

Para aquellas sustancias de este tipo y para otras a las que no se ha asignado un 
umbral limite especifico, se fija el de 10 mg|m3 ó 1.060 mppmc de polvo total, siem- 
pre que éste contenga menos de 1 % de sílice. En el Apéndice E se dan algunos 
ejemplos. 

Asfixiantes simples. Gitóes • vapores inertes. 

Cierto número de gases o vapores cuando se hallan presentes en el aire a altas 
concentraciones actúan fundamentalmente como asfixiantes simples sin otro efecto 
fisiológico significativo. Para cada asfixiante simple no puede recomendarse um- 
bral limite alguno, debido a que el factor determinante es el oxigeno disponible. 

En condiciones normales de presión atmosférica (es decir, equivalentes a una 
presión parcial de oxigeno — p0 2 — 135 mm. Hg.) el contenido mínimo de oxigeno 

debe ser del 18 Te expresado en volumen. Las atmósferas deficientes en 0„ no ori- 
ginan signos adecuados de alarma y la mayoría de los asfixiantes simples "son ino- 
doros. 

Algunos asfixiantes simples tienen además riesgo explosivo. Este factor debe te- 
nerse en cuenta al fijarse los limites de las concentraciones ambientales de los 
gases y vapores asfixiantes simples. En el Apéndice F se dan algunos ejemplos. 



SUBSTANCIA 


CMP 

ppma) 


mg/m3 b) 


CMP-CPT 
ppm. a) mg/m3 b) 


Abate 


.^ 


10 


__ 


20 


Aceite, nieblas (partículas) 


' — 


5f) 


.. — 


10 


Aceite, nieblas (vapores) 


— 


B2g) 


— 


B2 


.Acelaldehido 


100 


180 


150 


270 


Acetato de amilo (n) 


100 


525 


150 


790 


Acetato de amilo (sec) 


125 


650 


150 


810 


Acetato de butilo (n) 


150 


710 


200 


950 


Acetato de butilo (sec) 


200 


950 


250 


1.190 


Acetato de butilo (ter) 


200 


950 


aso 


1.1S0 


Acetato de éter monomctllico del 










etilcnglicol (Acetato de metil cello- 










sol ve). Via dérmica 


25 


120 


40 


180 


Acetato de etilo 


400 


1.400 


400 


1.400 


Acetato de 2-etoxietilo (Acetato 










de cellosolve). Via dérmica 


100 


540 


150 


810 


Acetato de hexilo (sec) 


50 


300 


50 


300 


Acetato de isoamilo 


100 


525 


135 


655 


Acetato de isobutilo 


150 


700 


187 


875 


Acetato de isopropilo 


250 


950 


319 


1.185 


Acetato de metilcellosolve (Acetato 










del éter monometüico del 










etilcnglicol). Vía dérmica 


25 


120 


40 


180 


Acetato de metilo 


200 


610 


250 


760 


Acetato de propllo (n>> 


200 


840 


250 


1.050 


Acetato de vinilo 


10 


30 


20 


00 


. Acetileno 


y 


— 


— — 


— 


Acetona 


1.000 


a. 400 


1.350 


3. 000 


Acetonitrilo 


40 


70 


60 


105 


Acido acético 


30 


25 


25 


37 


Acido bromhldrtco 


3 


10 


3 


10 


Acido cianhídrico. Via dérmica 


10 


21 


IB 


16 


C Acido clorhídrico 


5 


7 


9 


7 


Acido crómico y cromatos (como Cr) — 


0,1 


— 


0,1 


Acido fluorhídrico 


3 


B 


3 


2 


Acido fórmico 


5 


9 


B 


9 


Acido fosfórico 


— 


1 


— 


3 


Acido nítrico 


2 


e 


4 


10 


Acido oxálico 


— 


i 


— 


2 


Acido plcrico. VJa dérmica 


_ 


0,1 


— 


0.3 


Acido selenhídrico 


0,05 


0,2 


0,05 


0.2 


Acido sulfhídrico 


10 


15 


15 


27 


Acido sulfúrico 


— 


1 


— 


1 


Acrilamida. Vía dérmica 


— 


0,3 


— 


0,6 


Acrilato de etilo. Vía dérmica 


25 


100 


25 


100 


Acrílato de metilo. Vía dérmica 


10 


35 


10 


35 


Acrilonitrilo. Via dérmica 


20 


45 


30 


68 


Acrolciiia 


0,1 


0,25 


03 


0,78 


A.G.E. (Éter arflglicidiláco). 










Via dérmica 


5 


22 


10 


44 


Agua oxigenada 


1 


1,4 


2 


2,8 


Aguarrás 


100 


£80 


150 


840 


Alcanfor (sintético) 


2 


12 


3 


18 


Alcohol alilíco. Via dérmica 


2 


5 


4 


10 


*C Alcohol butilico (n-Butanol) 










Vía dérmica 


50 


1S0 


50 


150 


Alcohol butilico (sec) 


150 


450 


150 


450 


Alcohol butilico (ter) 


100 


300 


150 


450 


Alcohol diacetónico (4-Hldroxl-4 










metil-2-pentanona) 


50 


240 


75 


360 


Alcohol etílico (ctanol) 


1.000 


1.900 


1.000 


1.900 


Alcohol íurfurlllco. Via dérmica 


5 


20 


10 


■10 


Alcohol isoamillco 


100 


360 


125 


450 


Alcohol isobutilico 


50 


150 


75 


225 


Alcohol isopropílico. Via dérmica 


400 


980 


500 


1.225 


Alcohol metil amílico (Metil 










isobutil carbinol). Via dérmica 


25 


100 


40 


150 


Alcohol metílico (Mctanol). 










Via dérmica * . 


200 


260 


250 


325 


Alcohol Fropíiiijilieo. Vía dérmica 


1 


2 


3 


6 


Alcohol propileo. Via dérmica 


200 


900 


350 


625 


Aldtín. Vía dérmica 


— i 


fc25 


— 


OJS 
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obstancia 



cwtp 
ppm a) ni|r ai3 b) 



CMP-CP'l 

ppm a) mu .n ; u< 



JTJSTANOIA 



CMP CMI' 

ppm a) mg/m3 b) ppm a) 



l'icvn matciiu prima 



a; ; ,.ii .11. 

A mi-.. mi 

Air¡i¡un.:i u>.- hulla. Humas (Hidrocar- 
.¿■iiiK ¡uuiiiiillcos polieiclicos). 

a; ..ni.sirt iai o 1 

4 - Amulo üii'ciiilo. Via Dérmica 
2 - Amina elanol «KUuioUimiua) 
2 ■ Auiiiio piridina 

AllH IH; .<.> 

Anhídrido Acético 

Amiitlrulu carbónico 5. 

Anliidrkto. ÍUilico 

Anhídrido maleieo 

Anhídrido sulfuroso (Dióxido de azufre) 

Anilina. Via Dérmica 

Ani.sidina (isómeros orto y pava) 
Via Dérmica 
•» Antimonio y compuestos (como Sb) 

ANTu i ce - Na f til tlourca) 

Aryoit 

Arseuamtna 

Ar.stnialo calcico (como As) 

Arscniato de plomo (como Pb) 
•• Arsénico y compuestos (romo As) 

Asbestos (toda» las formas) 

Asfalto (Petróleo). Humos 
•C Aüitia sódica 

Aguilillas metil. Via Dérmica 
iGulhion) 

Bayijon (Propasur) 

Bario (compuestos solubles) 

Benceno. Vía Dérmica 

Bcncirtlna (producción). Via Dérmica 

BciiMxuiinona (p) (Quinona) 

Berilio 

Bilenilo (Dlfcnilo) 

Bromo 

Brumccloromctano 

Bromolormo. Vía Dérmica 

Bromuro de etilo 

Bromuro de metilo. Via Dérmica 

Bromuro de vüiilo 

Butadieno 1.3 

• Bulaiio 
2 - üulAiiona (MEK» 
Butanotiol (Butilmcrcaplano) 

C Buiilamlna. Vía Dérmica 
Butil lniueno (p - ten 
2 - Butoxi - etanol (Butil - cellosol- 
ve). Via Dérmica 

C Cadmio. Humos, óxido (como Cd) — 

• Cadmio. Polvo y sales icomo Cd) 
Calis-a — 
Canleno clorado (Toxafcno) Vía 

Dérmica — 

Caí -in — 
Caprolaetama 

—Polvo — 

— Vapor 5 

Captafol ("Dlfolatan"). Via Dérmica — 

• Captan — 
Carbaryl ("Scvin") — 

• Carboiurán ("Furndan") — 
Carbonato calcico — 
Carburo de silicio 

• Catecol (Pirocatccol) 5 
"Ccllosolve" (2 - Etoxielanoll. Vía 

Dérmica 11)0 

Celulosa (Fibra papel; — 

Cera de par ai i na. Humos — 

Cctcno 0,5 

Cianamida calcica — 

2-Ci.inoacrilato de metilo 2 

Cianoyeno 10 

Cianuros (como en). Via Dérmica — 

Cianuro de vinilo (Aci'ilonitrilo.i 
Ciclolicxano 
Ciclolii'xanol 
Cielclicxanona 
Cicicliexcno 

Ciclolicxilamina. Vía Dérmica 
Ciclopentadicno 

Circonio Compuestos, (como ¡fir) 
Clopidol ("Coiden") 
Clordnno. yia Dérmica 

•C ClurliidriíiA etilénica. Via Dérmica 
Clta-.i 



0,5 



ooo 
i 

0.26 



0.1 



P 
0,05 



0,1 



10.A2 
0,1 



0,2 
0,1 
200 

0,5 

200 

15 

250 

1.000 

«00 

200 

0,5 

5 
10 

50 



20 
300 
50 
50 
300 
10 
75 



0,05 
75 

0.05 
200 



Cloroacctaldchido 

„■ - cloro acetoícnona (cloruro do 

fcl<M.SÍl0> 

Clorobencciio ' Monoclorobonccno 
o-clorobenctllricuo malononit rilo. 

Via Dérmica 
Clorobromomctano 
2-cloro-, 1, 3-butadictio (f> cloro- 

prupeno). Via Dérmica 
Cloi oclirenilo (-t! % cloro). 

Via Dérmica 
ClorodUcnilo (5-1 % cloro) 

Vía Dérmica 
ClorotUf Inoróme Uano 
1-cloro, 2, 3-hcpoxipropano 'Epi- 

clorli ¡Urina). Via Dérmica 

2-cknoctanol (clorhidrlna ctilé- 

nicai. Via Dámica 
o-clorocstircno 

Cloruatileno (Cloruro de vinilo) 

Cloroformo (TViclirometatio) 

bis-CIoromet'l éter 

p-Cloronllreb;'!:. uno, Via Dérmica 

1-G'loro-, l-Mitn'propano 

Cloropicnna 

fj-Cloropreno < ¿-cloro, 1,3-Bula- 

dirnoi. Via V. 'Tínica 
c-C!"rolcliieno. Vía Dúrmica 
2-Ci'.i\j-'j-(Tr)r.:orrii-,otil) pi- 

VWÍ\?. I'IN-ÍV.'VC") 

Clovoirii».-, <-r> -iban"). 

Vía Dérmi..-. — 

Cloiur" cic :i!il i 1 

Cloruro anrjr.íe. i Humos — 
Cloruro de f.r-ií i<í (Monoclo- 

r'.ifo de azuf'' 1 ) 1 

Cloruro de bci.i-ilo 1 



1.000 



1 

50 

Ale 

(25) 

0,001 

20 
0,1 

25 
50 



0,:liu 

E 

Ala 

A i b 
t¡ 

I» 

;mi 

9.000 

t> 

i 

i;t 
i» 

0.5 
«1,5 » 

o;j 

F 
0,2 
i 

0.15 
(0,. r ) i 
A I a 

0.3 

0.2 
0,5 
0.5 
30, A2 
A l b 
0,4 
0,002 
1 
0.7 
1.050 
5 
HUO 
(JO 
1.100 
2.200 
1.400 
500 

ir» 

Gít 

240 

0,05 
0,05 
E 

0.5 
E 

l 
211 

O.t 

5 

S 

0.1 

E 

E 
20 

rno 
tí 

2 

0,!) 
05 
ít 

ao 

5 

45 

1.050 

200 

200 

1.015 

40 

200 

5 

10 

0,5 

3 
J 



0,3 

:bi> 

0,4 
1.050 

00 

1 

0.5 

S.GO'J 

20 



2Í15 

■123) 

Ala 

i 

too 

0,7 

30 
2511 

10 

0.2 
3 
10 

6 

a 



u 

1,5 

:ir> 
¡i 

16.000 
4 
0.25 



0,1 



0.05 



0.1 



0,3 

Iffi 

250 

0.5 

350 

15 

250 

1.250 

750 

300 

0,5 

5 
20 

150 



10 



150 



1,5 

4 
10 

30 
375 

50 

50 
300 

10 
150 



1 
3 

1 

0.05 
75 

0,05 
250 

35 



1.250 
10 



75 

Ale 

0,001 

20 
0,1 

35 
70 



Oii 

2<i 

A 1 * 

JO 
A 1 t* 
1¿ 



L'O 

l«. mío 

24 

! 

l.'l 

11» 

0,;i 
(0,7¿ . 
'>.!) 
P 
0.2 
1 

0,40 
(0,5> 
A 1 a 
10 

o;¡ 
0,b 
0.5 

A L u 

1,2 

uíj 

:i 
^¡ 

i.:«ii» 

5 

1.110 

un 

1.100 

2.750 

1.010 

6B5 

1,5 

15 
120 

730 

0,0¿ 
0,(5 

2ü 

1.0 
20 

3 
40 

15 
10 

1 
20 

■'Jíi 



50(1 
211 



l 

lu 

20 

5 

70 

1.300 

200 

200 

1.015 

40 

400 

10 

20 

2 

3 




0,3 
350 

0.4 
1.300 

135 



4.375 
40 

430 

Ala 
3 
100 
0.7 

135 
275 

20 

0,8 

ü 

so 

18 

& 



C 

c 



Cloruro (le y.inc. Humos 

Cloruro de etilideno d, 1-DicIoro 



C7P 

' mg/mS tai 



etano) 
Cloni.ii flr 
Cl. .uro (¡i 

¡N. i.lli" ' 

Ciuniio i.i 



tilo 
uuiileno 



iDielíio- 



200 
Í.IMW 

200 

100 

10 

Ale 



— metilo 
Cloruro vinilkleno 
Cloruro de vinilo (Cloro etileno) 
Cobalto. Polvo y luimos 
Cobre. Humos 
Cobre. Polvo y niobios 
Corindón (Al Oí 
'Ci'üí;'', Herbicida 
Cresol nodos ios ¿.someros) 

Vía Dérmica 
Cromato de zinc (como Cr) 
Crómalas. Cierliw formas inso- 
luole.* 
Cromo, sales de cromo (como Cr) 

Cromato de <tcr) butilo (como 
Crl). i. Via Dérmica 

Cro.n.iio tle plomo icomo Cr) 
Crolor.aldeliido 
"Cru lómate" 
Cumeno. Vía dérmica 
2.4-D<2,4-Diclorofcno.\iacético) 
DDT (Diclorodifenil-tricloroetano) 
DDVP (Diclorvos). Via Dérmica 
Decaborano. Vái dérmica 
•Denuton" Via dérmica 
Destilados de petróleo (Nafta) 

1.2-Diaminoc-tauo (Etilendiamina) 

Diuv.inou. Vía dérmica 

Día^omete.no 

Diborano 

"Dibrom'' 

1.2-Dibromoetano (Dibromuro de 

etilénoi Via dérmica 

2-N-Dibulilmoinoetunol. Vía dérmica 

Diciclopentudleno 

Dicli'iu.icelileno 

u-Dit'!uroljcnccuo 
p-Diciorobcnccno 
Diclorobeiicidina. Via dérmica 
Diclorotlilluoromctano 
l,3-Dicloro-5,5-dimctllhldantoina 
l,l-Dieloivet:'iio 
1,2-D:eloroet tilo 
1^-Dicloi'butiUvild • 

i"' 1 ' ^uujp i cloruro de mctilcno) 

Dii . •i:,..,iouuorometano 

i,.-.,. ..-ro-l-nitroetano 

1,2-Uicloropropano (dicloruro de 

propileno) 

Diclorotctrafluoroctano 

Dicloruro de acetileno 

<l,2-Dieloroetileno> 

Dicloruro de etileno 

í 1,2-Dicioroelano) 

Dicloruro de propileno 

1 1,2-Uicloropropano) 

Diclorvos (DDVP). Via dérmica 

Dic rótulos iBidrin). Via dérmica 

Dieldiin. Via dérmica 

Dietüamina 

DieUií'.iniiu:etanol. Via dérmica 

Dictilenlriamína. Via dérmica 

Dietiléler iKter etílico) 

Difenilaiiiina 

Difrnilo iBlli-nilo) 

Dilluorofiidromomctano 

Ditluoruro de oxigeno 

Dilon.il. i 

Dihiciroxi'ienceiio (Hidroquinona) — 

DiÍMibutileelona 25 

DiiiCcianato de difenilmetano 

(Isocianato de bist'cnil mctilcno. MDI) 0,02 

Diisocianato de tolueno (TDI) 0,02 

Diisopropilaniina. Via dérmica 5 

Dimeti lace t:\inidn. Via dérmica 10 

Dimctilainina 10 

Ditnetilaminobcnceno (Xilidcno) 5 

N-Dimetilanilinn. Via dérmica 5 

Dimctllbcnceno(Xileno) 100 

Dimetilformamida. Via dérmica 10 
2,(¡-Dimetl1!>rptanona (Diisnbutilcctonn) 25 



50 



0,1 
0,05 
0,01 
B..R) 

10 

1,2 
0.1 



20 

5 

0,1 
50 
75 

1.000 

200 

50 

200 

200 

(1.000) 

10 

75 
.000 

200 

50 

75 
0,1 



10 

1 

400 

0,2 
100 
0,05 



320 
2 030 

720 

210 

40 

(0.1) 

0,2 

1 
E 
10 

22 
0,05 A2 

Ala 0,05 
0,6 

0,1 

0,05 A2 
6 
5 
245 
10 
1 
1 

0,3 
0.1 



25 
0,1 
0,4 
0,1 
3 

140 
14 
30 

0,4 

300 

450 

A 2 

4.950 

0.2 

320 

200 

790 

720 

(4.200) 

00 

350 
7.000 

790 

200 

350 
1 

0,25 
0,25 
75 
50 
4 
1.200 
10 
1 
8C0 
0,1 
0,1 

150 



250 
1.250 

250 

125 

20 

Ale 



1,1-Di'net'lliUlrnciiui. Via dérmica 

Dimet "irt-mo (Mctllal) 

Dinií ■-.(.» d< eiilenplicol y(o 

nitro:. 1 1 ..,;•.. vin dérmica 

Ptim: ..»(■< > i todos loa faómeros). 

Viu di . . 

Dí¡ií:í ; i o-.., ..oí. Via dérmica 

Dinilro tolueno. Via dérmicn 

Dioxano técnico. Vin dérmica 

Dloxathión (Delnav) 

Dióxido de assufrc 

Dióxido de carbono < 

Dióxido de cloro 

Dióxido de nitrógeno 

Dióxido de titanio 

Dióxido de vinllcicloliexcno 

Diqua 

Disoh\ nte Stoddard 

Dlsuliuram 

Disulfuro alllpropilico 

Disistón. Vía dérmica 

2,C-Diterbutil p-cresol 

Dinrón 

Endosultan ("Tliiodan"). Vía dérmica 

Endrín. Via déimica 

Epiclorlüdrina. Via dérmica 

E.PJí: vía dérmica 

1,2-aBpoxipropano (Oxido do 

propileno) 

Estaño. Compuestos Inorgánicos. 

Excepto SnHj y Sn0 2 (como Sn) 

EsLiño. Compuestos orgánicos 
(como Sn). Via dérmica 



0,5 
.000 

0,2 d> 

0,15 



50 

5 
.000 
0,1 
5 

10 

100 



100 



0,2 
0.14 

20 

35 

18 

25 

25 

435 

30 

150 

1 

.100 



1 . 
0,2 
1,5 
180 
0,2 
13 
9.000 
0.3 

E 
00 

0,5 
575 

»* 

12 
0.1 

10 

10 
0.1 
0.1 

20 
0.6 

240 



75 



0,3 
0,15 
0,03 
B„ 

10 

0,2 
0.1 



30 
4 
5 

0,1 
50 
110 

1.250 

250 

75 

250 

250 

10 

110 
1.250 

250 

75 

110 
0,3 



25 
10 

500 

0.G 
150 
0.15 



0,02 

5 
15 
10 
10 
10 
150 
20 
-ñ 

1 
.250 



0,5 



50 

5 
15.000 
0,3 

5 



150 
3 



10 
160 



- 2 

400 
3.250 

300 

260 

80 



0. 2 
K 
20 

22 



— Ala 



0.1 



18 

20 

365 

20 

3 



0,« 

0.3 



.'5 
0,5 
0,4 
0,1 
G 

220 

¿a 

20 
0,4 

300 

«75 

A 2 
8.200 

0.4 
1.025 

300 
1.000 

900 

00 

525 
8.750 

l.noo 

3'H 

525 
3 

0.7S 
75 
50 

1 . r.dO 
20 

í.cao 

0,3 

¡>,i 

150 



í-.U 

:o 
co 

18 
CU 

oo 
i.-o 

3.Ü7ÍÍ 



0.8 

1K0 

13 
1S.CO0 
0,9 


20 

1 

720 
,s 

i o 

0,3 

20 

0,3 
0,3 
40 
1.5 

300 

4 



0,1 



0.2 
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BOLETÍN OFICIAi; — kanes 22 ae ,».tyo de JtSTO 



dUIJoTANCIA 


CMP 
ppm a) mg/m3 b) 


CMP-CPT 
ppm a) mg/m3b) 


SUBSTANCIA ^ J**^ „ 


CMP-CPT 
ppm a) mr:/ra3 b) 


2 1 3-Epo\i-H»' , >l*»iH>l (Glicldol) 


50 


150 


G5 


100 


loduro de metilo. Via Dérmica 


£ 


28 


M 


:.«* 


Emiii !-;t 


— 


E 


— 


20 


C Isociunalo de blsfcnll mctllcno (MDIJ 

Xsocianato do metilo. Via Dcnnica 
*C Ieoforona 

Isoíorona diisocinnato. Via Dérmica 

Isoproplkunina 

•Itrio 


0,03 


0,2 




EkIi ;ir¡'.to tic /'me 

Rti'.'ma 

l>.livinu monómero (viull-benccno) 

Eli-.i nina 

Elaiiolamina 


0.1 
100 

F 
3 


E 
0.6 
420 
0,15 

6 


"0.3 
125 

F 
6 


ZD 
1.6 
525 
0,45 

12 


0,02 

5 

O.01 

6 


0,05 
35 

0.06 
12 

1 


0,03 
6 

10 


0.05 
25 

24 
3 


Hl'.-.oliol (Elilmcroaptano) 


0,5 


1 


1.0 


3 


* . T^tcuvto de butilo (n) 


6 


25 


6 


25 


r.'.: :• AUlBlicidillco (AGE) Via dérmica 5 


22 


10 


& 


Iiimestono 


__ 


E 




20 


K.i . ii-liulíl!;lic¡tMlico (BGE) 


50 


210 


50 


270 


Jjlndauo. V. Dérmica 


_ 


0,5 


mmm 


1,5 


KU-r (ücloro'.'lillco. Vía dérmica 


5 


30 


10 


CO 


Madero. Polvo no alérgico 


_ 


5 


a,. 


10 


C Ei-er ditficidílico (DGE) 


0,5 


2,8 


0,5 


2,5 


Magnesita 


_ 


E 


_ 


20 


tur Llilico 


4IK1 


1.200 


too 


1.500 


Malation 


_ 


10 


__ 


10 


.Eur imilirlicidilico (PGE) 


10 


CO 


15 


SO 


Mancarteso, ciclopcnUcucmiltilcarbODflo 








E'.i.'i - fe-Milico. Vapor 


1 


7 


2 


14 


(como Mu), via Dérmica 





o¿ 


_ 


0,3 


í.'ír.r íciiíüco y difcnllo. 










Manganeso y compuestos (como Mn) 


_. 


5 


_ 


5 


Ivii'/.í.' 5 .» de vapores 


1 


7 


2 


1¿ 


Mármol 


— 


E 


^ 


20 


I". :r i.¡opropil[;licldilico (IGE) 


50 


240 


75 


360 


Mercurio. Compuestos alqulllcos 










K'rr loi.'propílico 


250 


1.050 


310 


1.320 


(como Htf). Via Dérmica 


0,001 


0,01 


0*003 


0.03 


E.cr metílico del dipropilcnglicol. 










Mercurio. Todas las formas excepto 










Via dérmica 


100 


600 


150 


900 


alquilicos (como Hg) 


— 


0,05 


_ 


0,16 


Etcr metílico del propllcnelicol 


100 


360 


150 


450 


Mctacrilato de metilo 


100 


410 


135 


510 


Elcr ctilulicldilico (a - Etoxictanol) 


100 


370 


150 


560 


Metano 


F 


— 


P 


— 


fcúil scc-amfl eclona (4 - mctil - 3 










Melanollol (Mclilnicrcaptano) 


i.«r 


1 


OyS 


1 


licptanona) 


25 


130 


25 


130 


McliUicetlleno (Propino) 


1.090 


1.250 


2.060 


ELi ¡amina 


10 


18 


10 


18 


Mctilacetüeno y propadieno. Mesóla 










Eltlbrnccno 


100 


435 


Í25 


545 


(MAPP) 


1.000 


1^00 


1.360 


2.250 


Eli: buiil cotona (3 - hept-íuioiio.) 


50 


230 


75 


345 


Mctllacrilonllrilo. Via Dérmica 


1 


3 


2 


6 


Etiicmiianilna 


10 


25 


10 


25 


Mi-tilal (DlmctoxiuietAiio) 


1.000 


3.100 


1.290 


3. «75 


SIjIoiikIIcoI 










Metil-n-omil cotona (2-Heptanona) 


100 


466 


1S0 


710 


— pal titula» 





10 


— — 


20 


Metllamina 


10 


12 


10 


12 


— vapor 


100 


260 


120 


325 


Mctil-butll-cctona (2-Hcxanoaa) 


26 


100 


40 


150 


Etilcno 


F 




F 




Mctil-Collosolve (2-MctoxlctanoP 










K( ¡¡culmina. Vía Dérmica 


0,5 


1 


0,5 


1 


Via Dérmica 


25 


80 


35 


120 


O L'tilidcn - norbonieno 


5 


25 


5 


•^ 25 


• Mct:lc¡cii.¿.i ..ino 


400 


1.600 


600 


2.00O 


EU1 mercaptano 


0,5 


1 


0,5 


1 


Mclilciclnlii'.xanul ■ 


50 


23S 


76 


350 


N - EU1 morfolina. Via Dérmica 


20 


94 


20 


94 


u-Mctilciclohcxanona. Via Dérmica 


50 


230 


7S 


345 


• EUon ("Nlalatc"). Via Dérmica 


— 


0,4 


— 


0,4 


Mctilciclopcntadicmilmanganeso 










2 - Etoxlctanol. Via Dérmica. 










Trioarbonilo (como Mn). Vía Dérmica ai 


03 


0(3 


0,6 


(Cellosolvc) 


100 


370 


150 


560 


Metilcloroformo 


360 


1.900 


460 


2.375 


p - Fenilcndlamina. Via Dérmico 


— 


0.1 


— 


0.1 


Mctildcmetón. Vía Dérmica 




o* 




1.5 


Fcsiil etilcno (Estircno) 


100 


420 


125 


525 


C Metilcn bis (4-ciclolicxili- 






C Fciiil foefamina 


0,05 


0,25 


0,05 


,25 


6ocianato) 


<V01 


0.11 




^_ 


Fcnil hidracina. Via Dérmica 


5 


22 


10 


44 


4,4'-melilenbis (2-cloro- 






Fenol. Via Dérmica 


5 


19 


10 


38 


anilina). Via Dérmica 


0.02A2 


„ , r 


A2 


_ 


Fcnotiacina. Via Dérmica 


__ 


5 


«. 


10 












Fon.su] folión (Dasanit) 
Ferbam 


— 


0.1 
10 


— 


0,1 

20 


C 0- -mctilcstireno 

Mctil-ctil-cetona (MEK, 2- 


100 


480 


1O0 


480 


Fcrrovanadio. Polvo 




1 




0,3* 
4 


butanona) 


200 


580 


250 


740 


Plwr 


1 


2 


2 


Mctil-isoamilcetona 


100 


4TO 


160 


710 


liuoiv.ee! ato sódico (1000). Via 
DCiiTlicft 




0,05 
5.C00 




0,16 
7.000 


Metil-isobutilcarbinol. 
Via Dérmica , 


25 


100 


40 


150 


Fluoro; ricioromclano 


1.000 


1.250 


Mctll-isobutilcetoru (Hcxona) 


100 


410 


126 


510 


Fluoruro de pcrclorllo 


3 


14 


6 


28 


Metil mcrcaptano' 


O.6 


1 


OiS 


1 


Fluoruro de tsulfurilo 


S 


20 


10 


40 


Mctil paratión. Via Dérmica 


— 


0^ 


' — 


0.6 


Fluoruros (como P) 




2,5 






Mctil propilcctona 
(2-pcntanona) 


200 


TOO 


250 


875 


O Formaldchido 


2 


3 


2 


3 


• Mclpmll ("launate"). 










Formamiria 


20 


30 


30 


45 


.Via' Dérmica 





2,5 


— 


— 


Formialo de etilo 


100 


300 


150 


450. 


'Motoxiclnro 


_ 


10 


_ 


10 


F-rmialo de metilo 


100 


250 


150 


375 


2-McloKifl-:.nol 1. Mctil 










FcaTaminn 


0,3 


0,4 


1 


1 


Cfllnsolvc). Via Dérmica 


35 


80 


36 


120 


Fosfato de dibutilo 


1 


5 


2 


10 


Mol ¡Inicuo (como Mo) 










Fosfato de dimetil - 1, 2 - dibromo 


. 








-Conip. solubles 


_ 


5 


_ 


10 


2 - dicloro etilo tDibrom) 


— 


3 


— 


6 


-Comp. insolublcs 


_ 


10 


— 


20 


Fosfato üc trlbutilo 


— 


5 


~ 


5 


• Monncrutuíos ("Azodrin") 


— 


0.25 


— 


— 


F i*I ato de trifcnllo 


— 


3 


— 


r. 


Mi>iH>iiictil:iniiiiia. Via Dérmica 


2 





4 


18 


Fosfato de triortocrcsilo 
Fosforo (Amarillo) 


— 


o'.i 

0,1 
0,4 

5 

5 

5 


— 


0,3 
0,3 


C Mononictilliidracina. Via Dérmica 


0^ 


0,35 


02 


0.36 


• Pongcno (Cloruro de enrbonilo) 
Finíalo de dibutilo 
Flalato de dictilo 
Ftolato de dimctllo 


0,10 


"o.i 


0,4 
10 
10 
10 


Monóxido do Carbono 
Mnrfolina. Via Dérmica 
Nafliilcn ) 
B-Niíftilnmina 


50 
20 
10 


55 

70 

50 

Alb 

3.5 


400 
30 
15 


44U 

105 

75 

Alb 

7 


Ftalr.to de di-sccbctUo (ítalato de 










Negro de humo 


F 
0.05 


F 
0,05 


di - 2 - ctilhexllo) 
<• m - Fta.o - cUnitiilo 
Furfural. Vía Dérmica 


5 


5 

5 

20 


15 


10 
60 


Neón 

Niroiina. Via Dérmica 
• Níquel enrbonilo 


0,5 
0,35 


~T,5 
0.35 


Gases licuados de petróleo 

Gnsolina 

Glicerlna. Nieblas 


1.000 


1.800 

B2 

E 


1.250 


2.250 

B2 

E 


* Niqucl, comp. solubles 
icoino Nil 
Nitrato de n-propilo 


25 


0.1 

110 


40 


0.3 
140 


G'.irídol (2. 3 - epoxi - 1 - propanol) 


50 


150 


75 


225 


p-Nilro;milinn. Via 


1 


6 


2 


12 


•*CC;ulv.r.,ldeh¡do, activado o desac- 










Dérmica 


tivado 1 
Grafito (Sintético) 
"Gutliion" (Axinplias motil) 
GyjJsum 


— 


(0,25) 

E 

0.2 

E 


— 


(0.25) 

"0,6 
20 


N.lrobrnccno. Via Déimica. 
4-Nitrodlfcnito 
Nitioclíino 
Nitroglicerina d). Via 


1 
100 


5 

A Ib 

.310 


2 
150 


10 

A Ib 

465 


Hnfiiio 

Ill'li') 


F 


0,5 


F 


1.5 


Dérmica 
Nitromctano 


0,2 
100 


2 
250 


02 
150 


2 
375 


HpV'i-aoliiro. Vía Dérmica 




0,5 




1,5 


1-Nilropropano 


25 


90 


35 


135 


• lli-plano ' normal) 


400 


1.000 


500 


2.000 


2-Nliioproiwno 


25 


90 


25 


90 


licxaclorocIclopentacUcno 


0,01 


0,11 


0.03 


0,33 


N-niliosodiinetilamina 










Jlcxucloroctano. Vía Dérmica 


1 


10 


3 


30 


(Dimctilnitrosoamina). Via 










Itosacloronaftalcuo. Vía Dérmica 





0.2 





0,6 


Dérmica 


■— 


A 2 


— 


A 2 


líc.'iufi'.iuroacriona 


0,1 


0,7 


0,3 


2,1 


Nitrotolucno. 'V'ia Dérmica 


5 


30 


"0 


60 


H?;:afliioruro cid azufre 


1.000 


6.000 


1.250 


7.500 


Nitrolrirloroinetano 










Krxnfluoruro de «cíenlo (como So) 


0,05 


0.4 


0,05 


0,4 


'Ci rr<picrina) 


0,1 


0,7 


0,3 


2 


llcxafluoruro de teluro (como Te) 


0,02 


0,2 


0,02 


0.2 


No;. 


200 


1.050 


250 


1.300 


• n - licitarlo 


100 


360 


125 


450 


0< . . t.i'.Mi'tnlcno. Via 










2 - Hcxunona ímetil - butil - ectona). 








D.r. ua 


— 


0,1 


— 


0.3 


Vía Dérmica 


25 


100 


40 


150 


• OcliMlO 


300 


1.450 


375 


1.800 


Bcxona (Mctil - isobutil cotona). 










Oxido de boro 


— 


10 


— 


20 


Via Dérmica 


100 


.10 


125 


510 


C Ox do de cadmio. Humos 










Hr:::i(;n ¡jlicol 


25 


125 


— 


— 


< comí' Cd > 


— 


0,05 


— 


0.05 


• lj¡rtr.":iivi. Vía Dérmica 


0,1 


0,1 


— 


— 


•• Oxido de calcio 


— 


(5) 


— 


(5- 


lüí'rir •■'untos aromáticos policiclicot 










Oxuio tic zinc. Humos 


— 


5 


— 


10 


' '"-, en benceno) 





0,2 Al 


a i- 


0,2 A 1 a 


Oxidn de difcn'lo clorado 


— 


04 


— 


1.5 


V..: 


F 


. 


F 


— 


Oxicio tic estaño 


— 


E 


— 


2i 


i-.?' ..•■'.. jv.¡\ 




2 





4 


Oxido uc etilcno 


50 


90 


75 


1.'5 


U f!"0-si(io de rrsio 





2 


_ 


2 


Oxido lie hierro. Humos 


B3 


5 


— 


.0 


C )1 ¡¡.óxido potásico 


_ 


2 


— 


2 


Oxido r!o magnesio. Humos 


— 


10 


— 


10 






2 

5 

0.025 
10 




2 

10 

0,025 
20 


Oxido de mvsitilo 


25 


109 


_ 


_ 


C I^;iróxidn sódico 

Jí.íi.óaí'.Io de trisiclolicxil - estaño 






Oxido nítrico 
Oxido nitroso 


25 
F 


3¿t 


35 
F 


•15 


r'piirtrán") 
JIirl:-.::o de litio 
IütTi <\ dlsieioíH-ntadlrRillo 


— 


— 


üxidj áz propileno 
Ozoiu 
•* Pararjir-it. Vía dérmica 


100 

0.1 


240 
0,2 
(0.5) 


150 
0.3 


35T 
•1.6 ' 


li.i.'iic. oxido. Humas 
Hierro ¡lO.uU-vcaibonllo 


B3 
«,01 


í> 

o.os 


— 


10 

2 

B3 
27* 
0,3 


Paratión. Via dérmica 
Pcntab nano 


0,005 


0.1 
0,01 


0,011 


3 

j..'3 


Hierro, üajes solubles 'como Fe) 
•* TíiiniPs tic fundii-ión i Partículas 

In.irnn 

Indio y cómputos (come lu) 


10 


1 

5 Eli 
4:? 
•'.1 


15 


Pe:¡nclorolcnol. Via dérmica 
l\nS:ícl.;ron,:ftrleno. Via dérmica 
IV'.t.'i/lontro de fósforo 
Poní -.vr. Irilc.l 
Pp'ilp'luaruro, de adufre 


0.025 


0.5 

0,5 

1 

E 

0.25 


0.075 


.5 
..5 

2J 

.75 


■ lodo 

■ • Itutolormo 


0.1 


) 


01 


1 


Prv.ial.jo.uro de broíno 


0,1 


íí:7 


0.3 




0.2 


3 


a. i 


0,0* 


• Pin; »-,ri 


COO 


1 tíXJ 


750 


2.2..0 
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SUBSTANCIA 



CMP 
ppm a) mg/ui3 b) 



CMP-CPT 
ppm a) mg/m3 b) 



2-1'e.iii.iuoua 
Pcnusulfuio da fósforo 
Pcrcloiuutllcno. vía dérmica 
Pcrclorometilmcrcaplaiio 
Peróxido de bcnzoílo 

Peróxido de metll-elil-cctona 

Phorato ("Thlmct"). Via dérmica 

Pliosdrin. ("Mevinphos"). 

Via dérmica 

Picloram ("Tordon") 

Plroiro 

Piridina 

•Vivar (2-pivalil-l,3-indandiona) 

Plata. Metal y compuestos solubles 

Platino. Sales solubles (como Pfc) 

Plomo. Inorgánica Humos y polvo 

(como Pb) 

Plomo tetraetilo (como Pb). 

Vía dérmica 

Plomo tetrametilo (como Pb). 

Vía dérmica 

Policlorobifenilo (Clorodifenilos). 

Vía. dérmica 

Poiitetrafluoroctlleno. Productos de 

da-rcomposiclón 

Pllíj)iU10 

Propilcnlmina. Via dérmica 

Piopileno 

[i-Propíolactona 

Propino (Mctllacetileno) 

Quinona 

KDX. Via dérmica 

Resinas colofón leas. Núcleo 

soldadura-, productos de pirólisis 

(como formaldehtdo) 

Resorcinol 

Ilodio 

—Metal, humo y polvo (como Bh) 

—Salas solubles* 

Rojo de pulir 

Round 

Rotcnoua comercial 

Sacarosa 

Setenio, compuestos (como Se) 

"Scvin" (Carbaryl) 

Silano (tetrahidi-uro de silicio) 

Silicato de etilo 



300 

100 
_0.1 

0,2 



0,01 



700 

1 
670 

0.8 

5 

1,5 
0,05 

0.1 
10 

5 
15 

0.1 

0,01 

0,002 

0,15 

0.100b) 

O,150h) 



250 

150 
0,1, 

• 0,2 
0,03 
10 



r 

2 

P 

1.000 

«y. 



10 



0,5 
(100) 



C Sulfilo de metilo 5 

iuiciu — 

• Ssniu .dura. Humos — 

• Solvente de poma 400 
O Hubi i liemos (cnv.hnns) ivrotcoliUcns 

como 100% de enzima pura cristalina — 

•*Coiic-.ítutldchldo (glutaraldchido) — 

Bulíomalo amónico (Anímate) — 

•♦ Sulfato de dUnctllo. Via dérmica 0.1 A2 

.Sulfuro de carbono. Via dérmica 20 

2.4, 5, -T — 
Talto Compuesto solubles (como TI) 

Vía d.irmica — 

Tántalo — 

TEDP. Via dérmica — 

"Teflmi" Productos de descomposición — 

Teluro — 

Tclururo de bismuto — 
Tehuuro de bismuto, dopado con setenio — 

TEPP. Via dérmica 0,004 

O Terfenilos 1 . 

Teríenilos hidrogenados 0.5 

Tctvaborato de sodio, sales anhidras — 

— Decahidrato — 

— PcnUlddrato — 

TcLrabromuro de acetileno 1 

Tetrabromuro de carbono 0,1 

1 l, l,2-tetrncloro-2, 2-diíluoroctano 500 

1.1, i. 2-tetracloro-l, 2-dllluoroetano 500 

1 1. 2, 2-tetracloroetano. Via dérmica 5 

Tetracloroetileno (percloroetileno) 100 
Tetraclorometano (tetracloruro de 

carbono). Via dérmica 10 

Tctracloronaftaleno — 

Tetracloruro de carbono. Via dérmica 10 

Tetracloruro de azufre 0,1 

Tctraliidrofurano 200 

Tctralildruro de gemíanlo 0,2 

Tctraliidruro de silicio (silano) 0,5 

Tetrametilsuccinonitrilo. Via dérmica 0,5 

Tetraiiitrometano 1 
Tvti lio (2, 4, 6-trinitrofenU 

mctilnltramina). Via dérmica — 

Tctróxido de osmio (como Os) 0,0003 

Thlram" — 

« 4-Tiobis (6-terbutil n-cresol) — 

Tolueno. Vía dérmica 100 

o-tolutdina 5 
Toxafetio (canfeno clorado). 

Vía dérmica — 

Tribromuro de boro 1 

1, 1. l-tvicloroetaoo (metilcloroformo) 350 

1, 1. 2-triclcroetano. Via dérmica 10 

Tricloroetileno 100 

•• Triclorometano (cloroformo) (25) 

Trioloronaftalcno. Via dénnica — 

1, 2. 3-trlcloropropano 50 
1,1 2-tricloro-l, 2, 2-trifluoroctano 1.000 

Trlclonuo de fósforo 0,5 

Trietilamina * 
Trifluoromonobromometano 1.000 

C Trifiuoiuro de boro 1 

C Trifiuoiuro de cloro 0.1 

Trifiuoiuro de nitrógeno 10 

Trimctilbenceno 25 

Sulfuro de carbono. Vía dénnica 20 
2. 4. 6-fci ¡nitrofeniünetilnitramlna 

(U't rilni — 
2. 4. 6-t.rtnitrofcnol (acido pícrico). 

Via dérmica — 

•• Trinitrololueno (TNT) Via dérmica — 
. Tungsteno compuestos (como W) 

—solubles — 

— disolubles — 
Uranio natural. Compuestos solubles 

e ¿«solubles (como U) —> 



B 1 



A 2 

1.650 
0,4 
1,5 



0.1 
45 

0,1 
0,001 
E 
10 
5 
E 
0.2 
5 
7 
(«50) 

30 

E 

5 B 4 

.1.600 



P 

P 

1.250 
0,3 



20 



O.O'JOO'i") 

(0,25 > 

10 

O.5.V.! 

Uü 

10 



0.1 

r> 

0,2 
B 1 
0.1 
10 

0,05 

y 

5 

1 

5 

1 

14 

14 

4.170 

4.170 

35 

670 

65 

2 

65 
0,4 
590 

(1.6 
0.7 

:i 

3 

1,5 

0.002 

5 

10 
375 

22 

0,5 

10 

1.900 

35 

535 

(130) 

5 

300 

7.600 

3 

100 

«.100 

3 

&* 

29 

120 
60 



875 
1.030 

o.a 

5 

1.5 

0,15 

0.3 

20 

10 

30 
0,3 
0,03 

0,15 

0.3 

0,45 



B 1 



A 2 

2.050 

1 

3 



0.3 
90 

0.3 

0,003 
20 
10 
10 
2» 

0.2 
10 



30 

"JO 
5 B 1 



2o 



10 


1)0 




-0 




ja 


— 


ll> 




B 1 




".' 


V.. 


?.i\ 


-#. 


n; 


0,012 


0.1 


1 


a 



1.25 
0,3 

625 

62ñ 
10 

150 

20 

25 
0,3 
i.50 
0.0 
1 
1,5 



O.OOOG 



150 
10 



3 

440 

20 

150 



150 

1.250 

0,5 

40 

1.200 



16 
35 
30 



1 7,3 
4.2 
5.2Ii! 
: : .2io 

7i¡ 
LOO.' 

13" 

IGo 
1 

70') 
l.'i 
1 3 

y 



3 

Ü.'jOO 

10 

2>> 

560 

44 

1.5 

30 

2.380 

90 

800 

10 
45.) 

o.eoo 

3 

150 

7.625 



45 

180 

90 



1,6 

OA 
OJ5> 

1 
5 

oa 



3 
0.3 



3 

10 

0.G 



"jLaTANCIA 



CMP CMP-CPT 

ppm a i hit 'mi b) ppm a) mg/m3b) 






0.5 





1.5 


— 


0.05 


— 




— 


E 


— 


E 


100 


420 


150 


6.10 


lt'J 


480 


150 


720 


— 


0.1 


— 


0.3 


100 


435 


150 


655 




0.1 


_ 


, 


5 


25 


10 


50 





E 


— 


20 


— 


E 


— 


20 



Vanudiu iV.,O r j 

(cuma V.' 

C —Polvo 
—Humo 

Vidrio. Filtrase i o polvo 
Vinil-bciiccno i K-tlrcno .• 
Vinil -Tolueno 
Wari'aiin 

Xilono lisonjeros orto, meta jr para). 
Via dérmica 

*Cm-xHeno- li: , 
o- '-diamina 

.Xilidcno. Via dérmica 
Yeso 
Yeso de París 

Usía, de valores: 

Las letrus mayúsculas hacen referencia a los correspondientes apéndice.;. 

Con un asterisco i~J no .señalan aquellas substancias para las que se lia adop- 
tado tuui concentración máxima permisible en 1976. 

Con dos asteriscos <*•'> se Indican aquellas substancias cuyas concentraciones 
máximas permisibles están sometidas a intento de Modiíicación. 

Las letras minúsculas se refieren a las notas que se citan a continuación: 

a. Partes por millón. Expresa volumétricamente, a 25»C y a una presión de 
760 mm de Hg partes del gas o vapor de la substancia contaminante por 
millón de partes de aire ambiental contaminado. 

b. Miligramos por metro cúbico. Esprcsa gravimétricamentc. de .forma aproxi- 
mada, los miligramos de contaminante por metro cúbico de aire contaminado. 

d. Para evitar cefaleas es preciso no rebasar una concentración de 0,02 pput, 
o recurrir a utilización de protecciones personales. 

c. Inferiores a 7 mieras de diámetro. 

f. La toma de muestra realizada sin captación de vapor. 

g. Según la composición determinada analíticamente. 

h. Para el control del ambiente general del local, es necesario un monitor 
biológico para el control personal. 

Polvos . minerales. __ 

Silice (SiOJ 
Cri.slalma 



Cuarzo: 



CMP mppmc 



lO.tiOu 
o.'o cuarzo -¡ 10 



le) 



CiV.i' i mu ni 1 ) 

p.u.i P'ilvt rcspirublc 



i., 



o 'o ruarzo + 2 
3u 



CMP >imí iiri 

|r..a |iniv" Uilul «li'.syi- 

rablí ,\ un iivipiVablej : - 

O.'O CILU/.O -|- 3 

CnsU.'h.ilU.i: Uli'i.-ai la í.iil.u! del valor nnllado por cualquiera de las fórmulas 

del i'll.iíV.U. . , 

•Silic- • l'ii'nii.Iü: Ulilr/.ir J:is Un ínulas li.nla. para ei cuair.ü. 

Twoimita: l.'lih/ar la mitad de! valor hallado por cualquiera de la-i formulas del 

cuuíko. 
TniHi; 1 : Ül¡ i?.;ii- Ja jüimuli mi'o.ica dada jvnu el cuarzo respuabl-' p>. 

i i 
' Aiiiii !'a: .lili 1ii,)¡i;.í.' 
Sil:calos iei.ii menos de J '.'.' de coo.va 

A'-'beslo, toda.-; las forui...s' : & libias ce madores ae J >lc laiiíjitaa A .1 J,. 

u 

Cemento la.ilíaiii::: l.i.Oi' iiii.ji/.ie 

Gralilo iuaUir..l': ;>:¡0 iiij;.'iiic 

Jabón de s;¿ih! íesteatii: ■ >: 7tfi r.:piuuc 

Lana minera! i.fiin'nsí: 10 nv: nt 

iMiea: VCtl niiipine 

í'eiiila: l.U.U ui^ione 

T.ileo dio u¿bi..-.;.ion.ieJ: VOS mppmc 

Talco <libro.su i; Utilizar Ion valoies p.'.a a.-'ljostos. 

Tivino'.ila: Véase A:a.e-l¡i:¡. 

l'olvii l!e t:.uliúil. 

Contenido en cuarzo en la fracción rcspitablc > 5 ':'<• : 2 mg 'm'. 

Centén do v 5'.¿. • Uliii/.a. la fórmula nía-oca d3 polvo ropirabie datia pj.ra »1 
etlarzo. 
Parlieulis molestas (.Ver Apéndice E) 

1.030 mppmc o 10 nu 1 mii' de pjlvo tot¡U con menos ov 1 ',;■ de cuji/o. o, 
5 mg 'm:i do polvo respirubie. 

Aiiulaciuins. 

* Para la en.. ¡Jouta pu. Je necesitarse un valor limite umbi.il oí.'i.í estricto. 
*■ Véa^e Inleino de Modiíicación. 

i. Paiticii'.as por centímetro cúbico captadas con '•Impü'gcr" mcv.iaiue iv.n m de 
uo.-oivaeit 'i de campo iluminado. 

ji El iKiieeiilaje de cuarzo en la fórmula se determina a parlii de muestras am- 
bientales t>.eepto en aquellos casos en que sean de urinación otros métodos. 

k) Tanto la concentración como el porcentaje de cuarzo utilizados en lo.s limites 
dados, deben ser determinados en la fracción de polvo total que atra-.ie.s-j uu 
selecto- de tamaños de las siguientes características: 



eu 



/licias (esferas de 
. ..« ... limitad i 



Porcentaje que pasa a 
través del selector 



_•: 2 



90 
75 

3,5 50 

5,0 25 

10 

1) Conteniendo un porcentaje inferior al 1 % de cuarzo, en ca.so contrario uti- 
lizar la fórmula para el cuarzo. 

m) Polvo libre de fibras. 

n) Determinadas i>or el método de membrana filtrante con 400-4¿C aumento* 
(4 milímetros de objetivo) por Iluminación de contraste de fases. 

o) Utilizando un captador de muestra de 'alto volumen". 

p) Polvo "respirable". 

Intentos de modificaciones 

A continuación se indican substancias con sus correspondientes valores, pac* 
las que el limite se propone |»or primera vi» o aquellas para las que ce Intenta un* 
modificación en los valores ya adoptados previamente. En ambos casos, los limites 
propuestos deben considcrar.se de prueba y permanecerán como tales en es I a ¡L-ta 
por lo menos durante dos años. 

Durante este periodo los Valores Limites adoptados previamente se¡:- i ;< efec- 
tivos. Si después de das años no surge evidencia alguna que ponga en oud.i i* 
corrección de estos intento* de modificación, estos valores aparecerán en i¿ V.Ma 
de Valores Adoptados. Existe documentación disponible de cada una de *Au «iba. 
Uncios. 
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SUBSTANCIA 



+ 
+ 

+ 

+ 



■e 
■V 
-I- 

c 



+ 



Acrilato de Butilo 

Acido Tlogltcólico 

Alkll Aluminio (NOO* 

Aluminio humos do sold-dura 

Aluminio metal y óxid 

Aluminio piro polvo 

Aluminio sales solubles 

3 Amlno l, 2, 4 trlazol 

Antimonio, sales solubles (como Sb) 

Antimonio trióxido, manipulación y uso (como Sb) 

Antimonio trióxido, producción (cuno Sb) 

Arsénico trióxido, producción (como As) 

ikacina. 

Bcnotnyl 

Broma cil 

Bromuro de Vinilo 

Cadmio óxido, producción (como Cd> 

Cilicio hidrnxido 

Calcio óxido 

Ciclopcntano 

Cloroformo 

Cloromotll motil éter 
Cloruro de dlmclil carbamilo 
Cloruro de vinilo 

Cobalto metálico, polvo y humo («orno Co) 
Cromita mineral, procesamiento (cromato) como Cr 
Dicloromonofluoromotano 

Fcnil beta naílilamina 
Pcnil mcrcaptan 
Fluoruro de carbonita 
Fosgeno 
M — Ftalodinitrilo 

-t-C Glutaraldehldo 

4. Hexaclorobuladicno 

Hcxamctitfi>sforamlda 

Ilcxumcltlfosfurnmida. Vía Dérmica 

4. Manganeso humo (como M») 
Manganeso, tetróxido de 
4-4' Mclilendianillna 
N — Motil J pirrolidona 

Fnraqust, diámetro rcsplrable 

-L Plomo cromato (como Cr) 

C Prr.piU-.i ;;¡icol diuilrato. Via dérmica 

4- Silicato de etilo 

Solvente flüfátlco "140 flash" 
Sulfuro de níquel tostado (cano NI) 
C 1.a, 4, Iriclorobcnccno 
Trimclil losíito 

C 2. 4, fi, trlnitrololueno (TNT) 
Valcr.ddcbido 

.i. VM y F Ñafia 



+ 



a) 


W 


PPm 


mg,'m3 


10 


55 


l 


ñ 


— 


2 





5 





10 


_ 


5 





2 


A2 


— 





2 


) - 


0,5 




0,05 A 2 





0,05 Al» 


. 


10 


— 


10 


__ 


10 


5 


22 





0,05 A 2 





5 





2 


300 


8C>0 


10 A 


50 


\l\> 


Alb 


A2 


A2 


pcndlcn 


— 


Al c 


— 


— 


0,05 


3r — 


0,05 A 1 A 


500 


2. rOO 


A2 


A2 


0,5 


■» 


5 


15 


0,1 


0,4 
5 


0,2 


0,9 


A2 


A2 


A2 


A2 


A2 


A2 


— 


1 





1 





A 2 


100 


400 


— 


0,1 





0,05 A a 


0,2 


2 


10 


»r> 


25 


150 




Ull 


5 


40 


0,5 


2,6 


_ 


0,5 


50 


175 


300 


1.360 



POLVOS MINERALES 
Sílice amorfa: 



Tierra de 
(natural;: 



diatónicas 



■ mg/m3 de polvo total (todos los tamaños) 
2 mg/m3 de polvo rcsplrable (<5|i) 

1,5 mg,'m3 de polvo respuable. 
Las letras mayúsculas hacen referencia a los correspondientes apéndices. 
Con una cruz (-|-) se señalan las substancias incluida» en esta lista i»r pri- 
mera Vlíi. 

Hiilcnlos de Mortificación 
Apéndice "A". 
Substancias cancerígenas: 

A confnuación se indicun aquellas substancias de uso. industrial que tienen una 
acción cancerígena sobre el hombre o que, bajo condiciones de experimentación ade- 
cuadas, lian provocado cáncer en los animales. 

Las sulUniicios que se han comprobado que tienen una acción «JV.Í'Tií^'iSil.idS 
•1 hombre se prcscnlan bu-» tres formas: aquellas para la» cuales so ha esta bicciao 
uu^bmUo umbral, .la,, aquellas para las que las rond^nc* •™W«»Wcb no 
han podido ser suficientemente definidas como para poder adoptarlo (1 b) y u i >. 
•quelte para las que se esperan datos más definitivas y hasta entonces se con.M 
m.án como canecrigenas 1 b. 

A. ¡ . Substancias cancerígenas para el hombre. . , 

s.ib..taneias aisladas, o asociadas a procesos mdustrwlcs .co« un p«>ti.iM-iAi can 
. .-,io o cocanccrigcno conocido y con un val-n- limite umbral adoptado. 



Trióxido de arsénico, producción 



Asbestos, todas las formas" 

bis (Cloromctil) éter 
Cromita, procesa miento del mineral 
Sulfuro de níquel, tostacióii. humo y polvo 
Hidrocarburos aromáticos polidcllcos 



CMP 
As.,0.„ 0,05 mg 'm3 < cuino As) 

SO a , C 5.0 Pl>iu 

Sb^Oj, Qfio mg/m3 (como Sb) 

5 fibras/ce. (mayores de &n 
de longitud) 

0,001 ppm 

0,05 mg.'m.l («mo Cr) 

1 mg/m3 (como NI) 

0,2 m<t/m3 (solubles en benceno) 



A 2. Substancias a las que se atribuye un efecto cancerígeno po touda l sobre el 
hombre. 

Substancias aisladas, o asociadas a un proceso Industrial, "sospechosas" de In- 
ducir cáncer basándose en (1), una evidencia epidemiológica limitada, reducida a 
ii i, orines clínicos de casos aislados, o (3) demostración, por métodos adecuados, ^" 
un electo cancerígeno sobre una o mas especie* animales. 

Benceno. Vía Dérmica 10 ppm 

Benzo ( a ) pireno 

Berilio 

Cloroformo 

Cloruro do dimclil-carbamilo 

Cromatos de plomo y cinc (como Cr) 

3, 3' -dielorobencidina 

1. 1 dimetil hidracina 

Dióxido <¡e vinil-clclohcxeiio 

Kpiclorhidrina 

Hcxamctil fosforamida. Via Dérmica 

Hidracina 

Via Dérmica 



3)i g/ro3 
10 ppm 

0,03 mg,'ro3 

0,5 ppm 
10 ppm 
5 ppm 

0.1 ppm 
0.02 ppm 



0,2 ppm 
0.05 íng m3 



1 ppm 
C,03 mg/m3 



4, 4'-mct¡lcn bis <2-< lfir>>anilina) . 

4,4'-melilen dianllina 

Monomctllhidracina 

Nilrwaminas 

Oxido de cadmio, producción 

Propano Sultona 

fi - |)ro|>íolaetona 

Sulfato de dimelilo 

Trióxido de antimonio, producción * 

La exposición de los trabajadores a estas substancias por cualquier vía. debe 
sor cuidadosamente controlada dentro de los limites dados por les datos cxpulmcn- 
t-ales, animales y humanos, que se posean, incluyendo aquellas substancias con va^or 
limite umbral asignado. 

Apéndice "IV, 

B 1. Productos de la descomposición del ]K>litcUafluoroetileno. (Marca» do Fábricas 

"algoílon". •Fluon", •Halón", "Tcílon". "Tctran"). • 

La descomposición térmica en el aire de la cadena íluorocaroonaoa. provoca la 
formación de productos oxidados que contienen carbono, flúor y oxigeno. Para oo- 
tencr un índice de exposición, estos productos pueden determinarse en el aire cu an- 
litaiivanvnte como fluoruros, ya que so descomponen parcialmente por iitatoiisis en 
soluciones alcalinas. Hallándose pendiente aún la determinación de la loxlcidoo m 
estos productos no se recomienda valor limite umbral alguno, pe. > ^«.concentra» 
cioues en el aire deben ser las mínimas posible*. 



B. 



Gasolina 



La composición de estos producios varía enormemente, por olio resulta imposi- 
ble fijar un valor limite umbral único aplicable. Por ello, para llegar a un valor 
apropiado hay que determinar su contenido en Benceno y en otros productos aromá- 
ticos, asi como en aditivos varios. . ,„,„,„•, 
B.3. Humes de soldadura-Partículas totales (No clasifícanos de otra ferma). 
Valor limite umbral: 5 mg/m3 

Los humos de soldadura no pueden clasificarse de forma sencilla. . 

La composición v cantidad de los humos depende de la alc.icion que 
se -suelda y del proceso y electrodo u*ado para ello. Un análisis correcto oc les m- 
mos sólo íc puede «realizar teniendo en cuenta la naturaleza del proceso ac * la- 
dura v del sistema en estudio: los metales y aleaciones muy reactivos, como el ¡uu- 
mlnlo v el titanio se sueldan al arco en una atmósfera inerte de argón, por ejciiü'.o. 
Fstos tipos de arco originan relativamente pocas humos, pero su intensa íad a-iou 
puede producir 07.0110. Un proceso similar se utiliza para soldar aceros, origma»oo 
también un nivel de humos bajo. Las aleaciones de hierro 6C sueldan al arco tam- 
bién en ambientes oxidantes originando gran cantidad de humo y putíitndo pro- 
ducir nionóxido de carbono en vez de osono. Los humos generalmente se componen 
rte partículas amorfas que contiene» hierro, manganeso, silicio y otros metales >c- 
gún la aleación y el sistema usado en la soldadura. Cuando so suelda al aico e;ro 
inoxidable ¿c encuentran también en los humos compuestos de cromo y ñique.. 

Algunos electrodos recubiertos o continuos, contienen fluoruros en su fot ulu- 
lación y los humos asneados a ellos pueden, contener cantidades mfw importantes 
rh< ' fluoruros que los óxidos. Debido a estos Tactores, frecuentemente se deben bus- 
e ir en los humus di- soldadura al arco aquellos componentes individuales que pu- 
sükiiHiii" se eueiK'iiii'iin en ellos, para comprobar si .s,- supera algún valor limito 
ii u'. i- -i ,;-; .ili-o. Las conclusiones basadas en la concentración total de humos 
-;.!! '■■•> ni ¡: •■ente correctas, si el electrodo usiulo. el metal o su recubrimiento, no 
«•..•.?i;T-.u-n tóxicos y las condiciones de la soldadura no causan la formación tic gases 

Álurli-.s lir>\s de snld.ultna. incluso con una ventilación elemental, no causan 
exposiciones ;,u¡:r < i s a 5 mc.'niS en el interior de la pantalla de protección. Cuan- 
do se supere este valor se deben aplicar medidas de control adecuada*». 

Apéndice "C". 

C.L. Valor limite umbral para mezclas dp sustancias. 

i'"n tí caso^de que se hallen presentes dos -> mas sustancias, deben tencise en 
cucnlo sus elíeíos combinados más que sus efeclos propios . individuales o aislados, 
¿os /efectos de 1» diferentes riesgos deben considerarse como aditlTOS, siempre que 
no exista información en sentido contrario. 
Asf( si la suma de tos siguientes fracciones: 



O C' 

T' Ti 



C- 

+ 

T» 



U , 11WK1W i. uiúdad negaremos a la conclusión de que se esta rebasando el Talor 
fflmwWiS: (En las lraccioncs los términos C tadican las cenecn- 
Sd^ítoorfttteítalUidM para cada sustancia componente de la mcKla y 
te SdmT los correspondientes CMP de cada una de estas substancias) (véase 
el ejemplo l.A.a. y l.A.c). 

Im anterior rei'.la se exceptúa cuando exiólan razones de peso par* creer que 
ios efectos mfuciiMJM de las dlícrentes sustancias poligrosas de la meacta no son 
aditWos rtiíS TexcKanventc independientes. También se. exceptúa cuando varios 
eoni >OTént"s de la mewla producen efectos puramente iocatcs en diferentes órganos 
del e«^rpo humano K» tales casos debe considerarse que la mcMla «cedo el CMP 
«Sando por lo menos una de sus snstaneiaa componentes rebasa su VI* especifico, 
o sea cuando cualquier fracción de la serie 



SI humo do tebaco puede aumentar U\ incidencia de cáncer de pulmón provo- 
•ado por esta substancia, u otros substancias o procesos de esta Muta. 
Ale. Substancias cancerígenas para el hombre. 

Substancias ai; tañas, o asociadas a pnresos Industriales, con mi potenciinl «•»- 
MilflUiu conocido sin tener un valor limite umbral adoptado: 
4 — Aminodifenllo ip-Xenilamina) 

Producción de Beneidina 
fi — Naftilamina 
4 — Nitrodifenilo 

A »e. Subutanclas concensenas para el hombre. 

Substancias conocidas como potcncialmcnte cancerígenas, en esix-ra de los datos 
Beeesaiios para asignarles un valor limite umbral: 

Cloruro do vinilo. 

Para las substancias citadas en A 1 b no debe permitirse ningún Upo de wc- 
wwtción o eoulacUi, sea por vía respiratoria, dérmica u oral, tal que pueda ser de- 
talada por los métodos analíticos más seiv-iblcs. Esto si-iilfka qi.e lo.~ p.-re.sns u 
«peraeiones en las que intervengan, deben ser totalmente h. rmciicos, utilizando 
para ello las mejores técnicas de ingeniería y auc el trabajador debe ú- usar equi- 
pa* gwc aseguren su total protección. 



( + o i- 

Ti 



Tí 



-, etc.) 



«.irnnce valores suncriores a la unidad. (Véase •! ejemplo l.A.d. 

Sta alguna» ¿¿«4* ambientales pueden dan» casos de »n l »>«">«"»r *« ,»?" 
tenc^clones. Cuando «to ocurra dabe ~»H de S r ^r^froTms.^Taffin c^ %t 
«adores o antagonistas no son necesariamente *»£" f» p ^'í^- d « S vias de 
«Udn una acción ootcnoiadota por efecto oe exposiciones a través ue «.ras vías uo 
enteato «uc M¿*n la respíraiarU, pw ejemplo, «» «1 c*so delnscsttón de alcohol 

potenciación se dan principalmen»* tn caso d« »tt«» wnecntraclones y so» mas »a- 

10S cuando VtSSSSSu operación industrial o V"*»*** SdSSme" 
uor la emisión de eierto número de polTOs. vapores a «ases peligrosos, «dinariamen- 
Fc «lio se ¿adra* lí^íar el rles S "nwdianto la modlciOn de una .sola mínela a os- 
lada. °»n tales.caxosr, VLü d. esa s_usta.«.a afeada , '¿^"»*»SftZ 



¡on rl VbU ae esa susiaiwia amiav»» j «™ M .j»- ~~ -~-- --" .,£ 
mcr'íanic U aplicacUin de »n determinado factor cuj-a n»a.8n lt « tt ^^*f™„ d 1 ^ií u : 
- íad y de' fc relativa propocolón da K* otros lactore» normalmente 

s <•!! la mrxela. 



mero, de «• tnxiciuu 

r, '"'tj.i'. S .i»Hw ^HcoT de operaciones y PioMÉOslaborales en J¡*Jg* "¿SSJf 00 !!. 
ci..ne» de tíos o más contaminantes atmosféfiee» «on 3c« ittvknfer. «*aadttra. w 
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paredón de automóviles, voladuras de rocas por perforación y uso de explosivos, 
pintura, barnizado, algunas operaciones de fundición de metales, gasea de escape 
de motores diese!]. 
C.!,A. Ejemplos de VL.U para mezclas. 

■'as fórmulas siguientes se aplican únicamente cuando los componentes de una 
oicz:.a tienen efectos toxicológkos similares, no deben ser usados pura mezclas de 
sustancias cuya reactividad sea muy diferente, por ejemplo.: Acido cianhídrico y 
dióxido de azufre. En estos casos se debe usar la fórmula pata Efectos Independien- 
tes (l.A.c.). 

l.A.a. Caso General, cuando cada componente de la mezcla es analizado en el aire: 
a. Efectos aditivos. (Nota: Es imprescindible que so efectúe un análisis cualitativo 
y cuantiUtlro de cada componente presente en la atmósfera, a fin de poder ava- 
luar su eoncoi'dmiria con el VLU calculado). 



C l C C> C» 

+ + + .... + : 

T 1 T> "I"» T> 



Ejemplo N» l.A.a. 

El aire contiene 5 ppm de tetraeloruro de carbono (VLU — 10 ppm), 20 ppin de 
dicloruro de ctilcno (VLU = 50 ppm) y 10 ppm de dibromuro de ctileno (VLU 
= 20 ppm). 

La concentración de la mezcla en la atmósfera es: 

5 + 20 + 10 = 35 ppm de mezcla 



5 




1 
20 




10 




70 






— 


+ 





+ 





= 





= 


1.4 


-10 




50 




20 




50 







El VLU ha eido rebasado. 

El VLU de esta mezcla puede ahora calcularse como cociente entre ia concen- 
tración total de contaminante y cl resultado de esta suma de fracciones. 



35 

VLU mezcla = 25 ppm 

1.4 



l.A.b. Caso especial. 

Cuando la fuente contaminante es una mezcla de líquidos y se supone que la 
composición atmosférica es similar a la del material original, por ejemplo, sobre la 
jase de un tiempo de exposición estimado como promedio, tedo cl liquido ( disol- 
vente j de la mezcla se evapora totalmente. 
Efectos Aditivos (solución aproximada) 

1. Se conoce la composición porcentual (en peso) de una mezcla de líquidos, 
el vlu de cada componente debe expresarse en mg/m3. 

Nota: Para poder evaluar la concordancia con este VLU, deben calibrarse en 
el laboratorio los aparatos de mucstreo de campo, con objeto de que puedan res- 
ponder cualitativamente y cuantitativamente a eíta mezcla especifica de contami- 
nantes en el ambiente; asi como a concentraciones fraccionarias de la misma: 
Por ejemplo: 



10 



' 2 y 10 veces cl VLU 



VLU de la mezcla = 



í' 



U 



VLU' 



VLU' 



+ 



VLU- 



donde í es el tanto por uno en peso del constituyente de la mezcla líquida. 

Ejemplo N» 1 

Un liquido contiene (en peso) 

50% Hcptano: VLU -- 400 ppm o l.áOO mg/m3 

1 mg'm3 = 0,25 ppin 

30 % Cloruro de metilcno VLU = 200 ppm o 720 mg/ml 

1 mg/m3 — 0,28 ppm 

20 % Pcrclorcelilcno VLU = 100 ppm. o 6.0 mg/m3 

1 mg/m3 =r 0,15 ppm 

1 

VLU de la mezcla = = ¡ 

.«««i...»...-. 0.5 0,3 0,2 0,00031 + 0.00042 -)- 0,00030 



1.600 720 670 



1 



0,00103 



= 970 mg/m3 



en esta meada 

50 % o sea 970 x 0,5 = 485 mg/m3 es hcptano 

30 % o sea 970 x 0,3 = 291 mg/m3 es cloruro de metlleno 

20 % o sea 970 x 0,2 = 194 mg/m3 es pcrcloroctileno 

Estos valores se pueden convertir en ppm como figue: 

Heptano: 485 mg/m3 x C.25 - 121 ppm 

Cloruro de Metlleno: 291 mg/m3 x 0,28 ~ 81 ppm 

Pcrcloroctileno: 194 mg/m3 x 0,15 = 29 ppm 

VLU de la mezcla = 121 + 81 + 29 - 231 ppm o 970 mg/m3. 

Ejemplo N» 2: 

Un disolvente contienen (en peso) 



~ r LU de la mezcla = 



0,5 

89(1 



0,3 

200 



0,002308 



0,2 
C70 

433 mg/m3 



O.0C051 -I- 0,0015 i- 0,000238 



en esta mezcla 

50 % o sea 433 x 0,5 = 210 mg/m3 es alcohol isopropllico 
30 % o sea 433 x 0,3 = 130 mg/nri es riieloroctano 
20% o sea 433 x 0,2= 87 mg'mS es pcrcloroctileno 
Estos valores se puedrn convertir cu ppm como sigue: 

50 7c Alcohol isopropilico 



VLU 



30' 



Dlcloroilano: 



400 ppm o 980 mg/n.3 
1 m¿ m3 — 0,41 ppin 
50 ppn: o 200 mg/in? 
1 0)g/m3 = 0,25 ppm 
100 ppm o 670 mg/ma 
1 mt; 'm3 = 0,15 ppm 
Esto-; valeres se puc^ti convertir en ppm como sigue* 



20% Pcrcior -«tiieno: 



VLU 
VLU 



Aicouol isopri-piilco: 

Dicloroc'.anp 

Pereloroctllsno; 

VLU de la mezcla =89 + 3.3 

l.A.c Efectos Independientes. 



-16 x 0,41 - bS ppm 
130 x 0.25 - .ttppm 
8? x 0,15 - 12 ppm 

13 - 135 ppm - «» wo/nia 



E! are contiene 0,15 mg/m3 de plomo (VLU =0,15) y 0,7 mg/m5 de ácido sulfúxÉet 

(VLU-l). 
0,15 0,7 

"ÍÍ5 ~ ' "T ~ ' . 

El VLU no ha sido reDasaso. 

l.B. Cálulo del VLU para mezclas de polvos minerales. 

La fórmula general para todas las mezclas con efectos aditivos puede utilízate? 
para el caso de mezclas de polvos minerales biológicamente activos. 

El VLU del total de una mezcla que contenga 80 % de talco so asbestlfor-av 
y 20 r ,í de cuarzo, estará dado por: 

1 

VLU = = 312 mppmc 

0,8 0,2 

706 96,36 

VLU del talco (puro): 706 mppmc 

10600 
VLU del cuarzo (puro): 



= 96,36 mppmc 



100 -I- 10 

-Teniendo en cuenta el efecto aditivo se hubiese obtenido prácticamente «1 
mismo resultado si se hubiese utilizado sólo cl VLU del componente mas peligroso 
de la mezcla. En cl anterior ejemplo cl VLU para cl 20 % de enano es de 
353 mppmc. 

Para una mezcla que contenga 25 % de cuarzo; 25 % de sílice amorfa y SO * 
de talco, cl VLU será: 



VLU 



0,25 



0,25 0,50 
96,36 706 706 



= 274 mppmc 



El VLU calculado para cl 25 % de cuarzo 6erla de 303 mppmc. 
Apéndice "D" 

Desviaciones permisibles de los limites expresados como concentraciones me- 
dias ponderadas en cl tiempo. 

Los factores de desviación de los VLU dados en la Tabla siguiente, definen de 
forma automática la magnitud de la desviación permisible por encima del limite 
para aquellas sustancias cuyo limite no es un valor techo. Los ejemplos dados en 
la tabla ponen de manifiesto que para el nitrobenceno, cuyo VLU es 1 ppm no 
deberla permitirse que se rebasaran las 3 ppm. Similarmcnte, para el tetraeloruro 
de carbeno, cuyo VLU son 10 ppm, no deberían excederse las 20 ppm. Por el con- 
trario, no debe aplicarse el factor de desviación a aquellas sustancias designadas 
con una "C ' y éstas deben permanecer siempre en o por debajo de su VLU Techo. 

Estos factores de desviación no son más que una guía simple para aplicar a 
las sustancias que aparecen en la lista y no tienen porque suministrar el valor 
mas correcto de la desviación permisible de una sustancia particular, por ejemplo 
para el CO durante 15 minutos es de 400 ppm. ' 



Substancia 



VLU 
PPm 



Factor de 
desviación 



Concentración má- 
xima permitida 

para cortos perío- 
dos de tiempo 
(ppm) 



3 
2 

1.35 



3 

20 

40 

1.250 

1 

5 



Nitrobenceno i 

Tetraeloruro de carbono lo 

Trimeül benceno 25 

Acetona 1.000 

Trlíluoruro de boro c 1 — 

Butilamina c 5 

Factores de desviación. 

Para todas las sustancias cuyos VLU n tienen la notación C: 

VLU Factor de desviación 

(ppm o mg/m3) 

> 0- i 3 

> 1 — 10 2 

> 10 — 100 1,5 

> 100 — 1000 1,25 

El factor de desviación es función del VLU expresado como concentración ni"dla 
ponderada en el tiempo. 
Interpretación de las medidas de concentraciones pico. 

Con la difusión del uso de los instrumentos de lectura directa do las concen- 
traciones ambientales de contaminantes en las zonas de trabajo, se ha presentado 
la cuestión de interpretación de los "picos instantáneos". Aunque no es posible 
concretar una norma general para todas las sustancias presentes en los ambientes 
industriales, las siguientes guías pueden ser útiles, tomando como base los factores 
de desviación definidos antes. 

La importancia toxicológica de concentraciones pico momentáneas depende de 
Ja velocidad de acción de la sustancia en cuestión. Si la sustancia actúa lenta- 
mente, como el cuarzo, plomo o monóxldo de carbono, los picos momentáneos no 
tienen importancia toxicológica. lógicamente, siempre que su valor n sea muv ele- 
vado. Por otra parte, si la sustancia actúa rápidamente produciendo narcosis ' inca- 
pacitante, por ejemplo el SH,. o una irritación intolerable o asfixia (NH„ SO-, 
CO.,) o da lugar a sensibilización (Isocianatos orgánicos), no se deben permitir 
picos aprcciables, incluso "instantáneos" po r encima de los factores de desviación, 
mientras no exista información en sentido contrario. En cl futuro se desarrollarán 
factores de desviación más específicos. 

Apéndice "E" 

Ejemplo de partículas molestas* 1 ). 
VLU 1.060 mppmc o 10 mg/in3 

Aceites vegetales, Nieblas (excepto el de ricino. Grafito (sintético) 

el de nuez de anacardo o aceites irritantes si- 
milares) j^ana Mineral, fibra de 

Almidón Mainesita 

Alúmina (Al.,0..) Mármol 

Calira 
Caolín 

Carbonato calcico 
Carburo do silicio 
Celulosa 'Fibras de papel) 
Cemento Portland 
Corindón (A1..0.,) 



Oxido de cinc, polvo 

Oxido de estaño 

PciUacrllrltol 

Rojo de Pulir 

Sacarosa 

Silicato calcico 

Silicio 



Vidrio, fibras') o polvo 

Yeso 

Yeso de París 



Dióxido de titanio 
Esmeril 

Estcarato de cinc 
Glicerlna, nieblas de 

") Cuando no existan impurezas tóxicas, por ejemplo sílice en cantidad infe» 
rlor al 1 %. 

') Inferiores a 7 mieras de diámetro. 

Apéndice "l'"' 

Ejemplos de asfixiantes simples, gases y vapores inertes') 

Acetileno Hidrógeno 

Argón Metano 

Butano Neón 

Etano Propano 

Etilcno Propilcno 
Helio 

•) Definidos como se indica cu el prefacio. 
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ANEXO IV 

Correspondiente a los artículos 71 a 84 de la Reglamentación aprobada 

por Deudo N«? 35IJ70 

CAPITULO 12 
Iluminación y Color 

1. l!:iiii¡u:iciiin 

1.1. Ijcv intensidad mínima de iluminación, medida pobre el plano de trabajo, 
ya sea cute horizontal, vertical u oblicuo, üiá c tul.'!' cid»! en l;i t;ib!a 1, do 
Relíenlo con la dificultad de la tarca vi.;ua¡ y en la titula 2, de a< ;;er<lo ton el 
destino del local. 

Los valore? indicador; en la tabla 1, so u.sarán pura cütimar los requerido:; pa- 
ra larcas que no lian sido incluida» en ia taiJu 2. 

1.2. Con el objeto de cvüar difcrov.cia;; de luininnncias causantes «lo inca- 
modidatl visual o deslumbramiento, se deberán mantener las relaciones máximas 
indicadas en la tabla 3. 

La tarca visual se sitúa en el centro del campo viaial y abarca un cuno cuyo 
ánpulo tic abertura es de un grado, c -¡tundo el vcrlicv: del mi:.i.io c;i el ojo del 
trabajador. • 

1.3. Para asegurar ana uniformidad razonable en la iluminanr.ia do un lo- 
cal, tfe exigirá una relación no menor de 0,5 entre mus valores mínimos y medio. 

E niinima ^ E media 



Tipo de edificio, local 7 tarea visual. 



2 
E — Exigencia, 

La llumlnancia media se dcteniiinnrá efectuando la media aritmética de la 
Uuminancia Fcncral considerada en todo el local, y li iluminanrin mínima será 
el menor valer de Uuminancia en las ¡¡upcríicici; de trabajo o en un piano ho- 
rizontal a 0,80 ni. del suelo. Este procedimiento no se aplicará a lunares de trán- 
sito, de infíreso o egreso de personal o iluminación de emergencia. 

En los casos en que se Ilumine en forma localizada uno o vario;; lugares do 
trabajo para completar la iluminación general, esta última no podrá tener una 
intensidad menor que la indicada en la tabla 4. 

TABLA 1 

Intensidad Media de Iluminnciún para Diversas 
Clases de Tarca Visual 

(Ua.sa.la en Norma IKAM-AADL J 30-00) 



Clase de tarca 
visual 



Iluminación so- 
bre el plano de 
trabajo» lux) 



Ejemplos de tarcas, visuales 



Visión ocasional 
solamente 



Tarcas intermitentes 
ordinarias y fáciles, 
con contrastes 
inertes. 

Tarca moderadament 
critica y prolonga- 
das, con detalles 
medianos. 

Tarcas severas y pro- 
longadas y de poco 
contraste. 



Tarcas muy severas 
j prolongadas, con 
detalles minucio- 
s<6 o muy poco con- 
traste. 



Tarcas excepciona- 
les, difíciles o 
importantes. 



100 



100 a 300 



300 a 750 



750 a 1500 



1500 a 3000 



3000 



5000 a 10000 



Para permitir movimientos seguros, 
por ejemplo en lugares de poco tran- 
sito: 

Sala de calderas, depósito de mate- 
riales voluminosos y otros. 

Trabajos simples, intermitentes y me- 
cánicos, inspección general y -contado 
de partes de 6tock, colocación de ma- 
quinaria pesada. 

Trabajos medianos, mecánicos y ma- 
nuales, inspección y montaje; traba- 
jas comunes de olicina, tules como: 
lecturé.-escritura y archivo. 

Trabajos finos, mecánicos y manua- 
les, montaje e Inspección', pintura cx- 
traílna, soplctcado, costura de ropa 
oscura. 

Montaje c inspección de mecanismos 
delicados, fabricación de herramien- 
tas y matrices; inspección con cali- 
brador, trabajo de molienda fina. 



Trabajo fino de relojería y 
reparación. 

Casos especiales, como por ejemplo: 
iluminación del campo operatorio en 
una sala de ciruela. 



TABLA 2 



Intensidad Mínima de Iluminación 
(Basada en Norma IHAM-AADL 3 20-00) 



Tipo de edificio, local y tarea visual 



Valor mínimo 

deservicio de 

iluminación 

(lux) 



Vivienda 

Baño: 

Iluminación general 100 

Iluminación localizada sobre espejee 200 

(sobre plp.no 
vertical) 

Dormitorio: 

Iluminación general 200 

Iluminación locallsida; cama, espejo 200 

Cocina: 
Iluminación sobre la zona de trabajo: cocina, pileta, mesada ... 200 

Centros Comerciales de Mediana Importancia 

Iluminación general 1000 

Depósito de mercaderías 300 

Centros Comerciales de Mediana Importancia 

Iluminación general 500 

Moteles 

Circulaciones: 

Pasillos, palicr y ascensor »... 100 

HaU de entrada —.. 300 

Escalera 100 

Local para ropa blanca: 

Iluminación general ...>...*.. 300 



1 * 

Valor mínimo 

de servicio 40 

Iluminador* 

(lulc) 

#• 



Costura 

Lavandería J ! ! . ! ! I ü 11 M "! 1 1 ! I 

Vestuarios .■• w—, . . . 

totano, bodc:;a , 

Depósitos 

Garaje;; ;• Estaciones de Servicio 

Iluminación general .., .. 

Oomeriar 

Oficinas 

Ilalís para el público , 

Cont'idiirí.i, tabulaciones, teneduría de libros, o|/oracioncs bursá- 
tileó, lectura de reproducciones bosquejos rápidos 

Trabajo general de oficinas, lectura de buenas reproducciones, 
lectura, transcripción de escritura a mano en popel y lápiz ordi- 
nario, archivo, índices de referencia, distribución de corrospon- 
cia 

Trabajos especiales de oficina, por ejemplo sistema de convpu] 
tación de datos 

Oficinas 

Sala de conferencias 

Circulación 

lía o «os 

Iluminación general 

Sobre zonas cíe escritura y co jis 

Caja de ca uilnles 

Industria.', Alimenticias 
Mataderos municipales: 
Recepción 

Corrales: 

Inspección 

Permanencia 

Matanza , 

Deshollado 

Escaldado 

Evisccración 

Inspección 

Mostradores de venta 

Frigoríficos: 

Cámaras frías 

Salas de máquinas 

Conservas de carne: 

Cor-te, deshuesado, elección 

Cocción » .."..'„ 

Preparación de patos, envasado 

Esterilización . 

Inspección 

Preparación de embutidos 

Conservas de pescado y mariscos: 

Recepción 

Lavado y preparación 

Cocción 

Envarado 

Esterilización 

Insiiccción 

Embalaje 

Preparación de pescado ahumado 

Secado 

Cámara de secado 

Conservas de verduras y frutas: 

Recepción y selección 

Preparación mecanizada 

En, asado 

Kili rilización 

Corara de procesado 

In.sprcción 

Em o laje 

Mol<!:'.'K harineros: 

Deposito de granos 

Limpieza ' 

Molienda y tamizado 

Clasificación de harinas 

Colocación en bolsos 

Silos: 

Zona de recepción 

Circulaciones 

Sala de comando 

Panaderías; 

Depósito de harinas ' 

Amn.sado: 

Sobre artesas ; 

Cocción: 

Iluminación general 

Delante de los hornos 

Fábrica de bizcochos: 

Deposito de harinas 

Local de elaboración 

Inspección i. 

DppóMto del producto elaborado 

Postor- alimenticia*: 

Dep'Vsito de harinas • 

Local de elaboración 

Secado ' 

Inspección y empaquetado 

Torrefacción de cafe: 

Depósito 

Torrefacción 

inspección y empaquetado 

Fábrica de chocolate: 

Depósito 

Preparación de chocolate 

Preparación de cacao en polvo 

Inspección y empaquetado 

Usinas pasteuriradoras: 

Recepción y control de materia prima 

Pasteurización 

Envasado 

Encajonado 

Laboratorio 

Fábrica de derivados lácteos: 

Elaboración 

Cámaras f rias 

Sala de máquinas 

Depósitos da quesos 

Envasado 

Vinos y bebidas alcohólicas: 

Recepción de materia prima 

Local de elaboración 



400 
100 
100 
70 
100 



100 
200 



200 
500 

500 
700 



300 
200 



500 
750 
500 



50 

300 
50 
100 
100 
100 
300 
300 
300 

50 
150 

300 
100 
150 
1J0 
3-0 
300 

300 
100 
100 
300 
100 
300 
200 
300 
3C0 
50 

300 
150 
150 
150 
50 
300 
200 

100 
150 
100 
100 
300 

100 
100 
300 

100 

200 

200 
300 

100 
200 
3(¡0 
100 

100* 

2C0 

50 

300 

100 
200 
300 

100 
200 
200 
300 

200 
300 
300 
200 
600 

300 
50 
150 
100 
300 

100 
200 
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Tipo de edificio, local y tarca visual 



Valor mínimo 

deservicio de 

iluminación 

(luk) 



Tipo de edificio, local y tarea visual 



Xiocat de cubas: 

Circulaciones 200 

Curado y embotellado 300 

Embotellado: 

jfluri.üíación general 150 

,«iioalajo 150 

pwezas y maltcrías: 

JOcposito 100 

Preparación de la malta 100 

TSHuración y colocación de la malta en bolsas 20Q 

X3al>orac¡ón ,' ato 

Locales de fermentación 100 

Embotellado: 

Lavado y llenado 150 

Embalaje -.- 1¿0 

líYi.jr.oa de azúcar; 

n.topción de materia prima 100 

£l;ii> Trtción del azúcar: 

Iluminación general 200 

Turbinas de trituración 300 

Almacenamiento de azúcar -.• 100 

Embolsado- 200 

¡Manómetros, niveles: 

Humillación localizada 300 

Saia de máquinas 150 

Tableros de distribución y laboratorios 300 

"Scf'.nerias: 

iluminación general 100 

Air. .;ado sobre cada turbina 300 

Molienda sobre la máquina 300 

Erni-oquc 200 

Fábricas de productos de confitería: 
Cocción y preparación de pastas: 

Iluminación general '. -¡ ■ .. 200 

Iluminación localizada 400 

Klaboración y terminación: 

Iluminación general •? 200 

Iluminación localizada v 400 

Depósitos 100 

Metalúrgica 

Fundiciones: 

Depósito de barras p lingotes 100 

Ajou.i: 
Trinsporte, tamizado y mezcla, manipulación automática: 

Transportadoras, elevadores, trituradores y tamices 100 

Fabricación de noyos: 

Pino :¡0» 

Grueso '.Mil 

De|>ostto de placas modelos , 100 

Zona de posado de cargas 10) 

Tallo;- de moldeo: 

Iluminación Kcneral L'. r ;o 

Iluminación localizada en moldes 500 

Lleunáo de moldes • '.'00 

Desmolde 100 

Areria.s. 

Ui'iujito do minerales (/ carbón 100 

Zona de criado / 1 00 

Tiws de laminación '.'.io" 

Fra •!•«: 

_• ...•■ ieaeión de alambre: 

".ni luición en frío .'i'j>i 

I-.i ■•■ .eian en rállente 2<iii 

': ■ ■ o de productos terminadas liso 

Mee.. .. n , -n?ral: 

D.vWto ele materi «les K0 

Inspección y control de calidad: 
Tn'ialo crueso: ccnlar, rnUol grueso do obj-tas de d'\)ósito.s y 

o' ' js '. :mo 

Tra'i • Jo mediano: ecisaiiibie previo 000 

Tra ''•■:. wj fino: dispositivos de calibración, mecánica de precisión, 

in-;r. ¡montos " l.'OO 

Tii'nja muy fino: calibración c lns:'c~r : .ón de pé ;;a-- ele niotiti.1i' 

¡i.'-; eñas :>o ¡i 

Trabajo minucioso: instrumentos muy pequeños 30')0 

T.i ! ':<.•'••>« de montaje: 

Trabajo grueso: montaje de máquinas pesadas 200 

Trabajo mediano: montaje de máquinas, chasis de vehículos -OH 

Trabajo fino: iluminación localizada 1^)0 

Trabajo muy fino: Instrumentos y mecanismos pequeños de pro- 
el ion: iluminación localizada 2tl'X) 

Ti" bajo minucioso: iluminación localizada 3000 

Depós :•-> dp piezas sueltas y productos terminados; 

II'.uv.Miación general 10D 

Aiv.i ■• ""spcciflcas: 

M-sas. ventanillas, etc .■ 300 

Elaboración de metales en láminas: 

Trrbajo en banco y máquinas especiales 500 

M;'io': inas, herramientas y bancos de trabajo: 

II". ilinación general 3*10 

Iluminación localizada para trabajes delicados en banco o ináqui- 

ui. verificación de medidas, rectificación de m-»-- ríe pieeHlón ICO 1 ' 

Trabajo de piezas pequeñas en banco o maquilla. icclific. rión de 
piezas medianas, fabricación de herramientas. aj'ir.le de má- 

O'- inas íO'i 

Sold idura 3<¡0 

Tí" '-"niento superficial de metales 300 

Piíif' va: 

Preparación de los elementos 4flii 

Preparación, dosaje v mezcla de colores 1000 

Cabíoa de pulverización 400 

Pulido y terminación eoii 

In;vvción y retoque G00 

Del Calzado 

Clarificación, marcado y corte 400 

Cewfira ROO 

Inspección 1000 

Cenlf jl-s Eléctricas 

Estacione»! de transformarían: exteriores: 

Circulación 100 

Loca.'e» de máquinas rotativas 200 

I/-?'»- de equinos auxiliares: 
Ma.:t!iir>as e^tát'cps. interruptores y otras 200 

Tabtmos ríe ¡ír-arrlo? de control y medición: 

Ill'.tu; 1 ' - _1 n rrni»r,il 200 

c. e e - i^. mo (|.» lectura 400 

S |,l, »'-at .uni*^ transformadoras: 

E tortores 10 

ItUot Sores 100 



Cerámica 

Preparación de las arcillas y amasado, molde, prensas, hornos y 

secadores .' , 

Barnizado y decoración : 

Tr.duj.os finos 

Trabajos medianos 

Inspección: 

Iluminacióu localizada 

De] Cuero 

Limpieza, curtido, igualado del espesor de los cueros, sobado, bar- 
nizado, secadores, terminación 

.Inspección y trabajos especiales 

Imprenta 

Taller de tipografía: 

Iluminación general, compaginación, prensa para pruebas 

Mesa de correctores, pupitres para composición 

Taller de linotipos: 

Iluminación general ., 

Sobre máquinas cu la salida de letras y sobre el teclado •• 

Inspección de impresión en colores 

Rotativas: 

Tintaras y cilindros 

Recepción 

Grabado: Grabado a mano: 

Iluminación localizada : 

Litografía 

Joyería y Relojería 

Zona de trabajo: 

Iluminación general 

Trabajos i inos 

Trabajes minuciosos 

Corle de gemas, pulido y engarce 

Madcri-r* 

Aserraderos: 

Iluminación eoneral 

Zona de corte y clasificación 

Carpinterin: 

Il'iininarióii general 

Zona de bancos y máquinas 

Trabajos de terminación de inspección 

Manufactura de muebles: 

.Selección de¡ enchapad*"» y preparación 

Armado y tcr.ntuuri jn 

Marquetería .*., 

Inspección '. 

Papelera 

Local de múqi;:r,.v> 

Curie, l ero-, ¡nación 

Ti-.: :e i ii 

iMi e.i.j ¿n;;-.i de :;a¡.'l.i: 

."' : ie i"-> aaii.i lino 

C ¡tuii,'.) o- '•'ai. ¡riii-, cajunes 

Q ■ ' ' 

IV :;'..; fl • p:-i ec. .'•¡¡vento: 

f '.re;: !¡ie:':-:i ec;:e! ..! 

j|i.'...í .ic: '■':,■•■; '. : -'iré escalera-: v P '■•ave'-.''- 

H :,i. :,,i i t •■: 

ali:!i;ii!:i:-! , '.:i t ■'.;:l- pU.n.j vcrlieiil 

linea.'. ;.;■:, ,:i sr.brc nasas y pii]';iires 

I.aberatovío ('■> eivayn y control: 

lioaiin :e : ."! ■•¡•¡¡era! 

I:ijluí:ih'.-:ó:i .'■••'re ••'. p!an:¡ de lectura do ao-arHos 

C:v.;<lio: 

Pi •■::•,!• e¡.'. n di- la malcría prima 

3' j: i ;,e¡. >i lie liellaiálie^.- : 

V'.' an/ae'.iii de las envoltura:! y cámara:' ¡¡..- :-i:v 

Jabones: 

Iluminación genera! de las distintas o|>or.'.ciones 

Panel c.< e ¡'.tro! 

Plnluras: 

Procesos a rl.. o tal icos 

Mezcla de pinturas 

Combinación de colores 

Piásliec.«: 
Calaiulrado, extrusión, inyección, ciunp:osi(';«i y moldeado por so- 

piado 

I>'abric:ae|(.n de lámina. 1 :, conformado, maquinado, fresado, pulido, 

eoniiMiado '.' reeor'ado 

Deiiósitu, alniateiii 1 .- y salas de empaque: 

Piezun gL-aufl-s 

Piezas pe.'i'iehas 

Expcili.i.'m de mercaderías 

Di-1 'I'al)-»r () 

Proejo ci.n-pleto .■ 

T.xlil 

Teiidc.-; de aleodón y lino: 

Me-.'clu. cardado, e-tirado 

Torcido, peinado, hilado, husos 

Urdimbre: 

Sobre los peine- 

Tejido: 

Telas claras v medianas 

Telas o'curai 

InstJección: 

Telas chiras y meciianas 

Tolas oscuras 

Lana : 

Cardado, lavado, peinado, retorcido, tintura ,... 

Lavada, urdimbre 

Tejidos: 

Telas claras v mi dianas 

Telas oraras 

Máqeinas de tejido- cic punto 

Iüípe.eiOtí: 

Telas cía ras y medianas ' 

Tel's oscuras 

Seda natural y sintética: 

Embebido, teñido y toxturado ' 

Urdimbre " 

Hilado 



Vaioi mínimo 

de servicio da 

iluminación 

(luk) 



200 

cno 

4O0 
1000 



200 
600 



300 

too 
soo 

400 
100-J 

200 
■100 

ICKiQ 
700 



4A-I 

3.0 

20:).» 

12-.1J 



200 
Sin) 

UO 
300 
C00 

O".!) 
f.M 
(i ;'.'.l 
tv;j 



1 ¡0 

:v0 

::t:0 
200 



n ¡o 

•¿■jo 

LOO 
401 

401 
(i-.'O 

CeO 

300 

S0<) 
400 

:oo 
roo 

1C00 



300 

400 

100 
200 
300 

4G0 



200 
S00 

TOO 

400 
700 

eoo 

600 

Í00 

D.W 

oro 

soo 

1200. 
1500 

300 
700 
4Ü0 



Páfiínn 20 



BOLETÍN OFICIAL — Caries 22 d<> muyo <i<- 1079 



Tipo de ctliíicio, local y tarca visual 



Valor mínimo 

tic servicio do 

iluminación 

(luk) 



iV julos: 

"J -. !«-..- .luías y medianas 600 

i «liis oscuras 900 

11:1 .•;•>, Icjido con lanzaderas, devanado 200 

Calandrado 200 

• vr:- litio 

onv.-n n*: 

Limpieza, Untura, terminación, forma, alisado, planchado '100 

Costura 600 

Vestimenta: 

Sobre mi quinas 000 

Manual 800 

Fabrica de Ruantes: 

Prcn.-a, tejidos, mucstreo, corle v... 400 

Cosí \ un , fi00 

Control 1 . 000 

j -i vidrio 

Sala de mezclado: 

Iluminación general 200 

Kona de dosificación 400 

local de horno ' 100 

bocal de manufactura, mecánica: sobre máquinas: 

numinación general 200 

Manual: 

numinación general 200 

Cbríc. pulido y biselado 400 

flPen», nación general 200 

Muvccr.iin: 
©enera! . : 400.,,,, 

TABLA 3 
R^hmlón de Máximas Lnnilnanílns 



Sonar, del campo visual 



Relación de luminanclaG 
con la tarca visual 



¿ampo vteual central 
<4Couo de 30' de alxrtura) 

Campo visual periférico 
.¡(Cono de 90° de abertura) 

•ítrc la fuente de luz y el fondo sobre el cual se destaca 
Entre dos puntos cualesquiera del campo visual 



10 : 1 



20 



40 



TABLA 4 

Iluminación General lininia 

(fin función de la ihnninancla localizada) 

(Basada en norma Iram - AA1)L J 20-0fi) 



Localizada 


250 


lx 


500 


lx 


1.000 l.\ 


2.500 


lx 


5.000 


lx 


10.000 


lx 



General 



125 lx 
250. lx 
300 fx 
500 lx 
600 lx 
700 lx 
Culnr 

Zas valores a utilizar para la identificación de lugares y objetos serán los csta- 

klos por Lis normas Iram N" 10.005; 2.507 c Iram DEF D 10-54. 

Según la norma Iram-DEF D 10-54 se utilizarán los siguientes colores: 



Amarillo 








: 05—1—020 


Naranja 
Verde 








: 02— 1— 040 
: 01—1—120 


Rojo 








: 03— 1- ORO 


Azul 








: 08-1-U70 


Blanco - 


Nc 


i;ro 


- Gris 


: 09— l 060 


Violeta 








: 10-1-020 



ANEXO V 

Correspondientes a los artículos S5 a 91 de la lU'glninenliu-ion 
aprobada por Decreto N'-' 351¡7í' 

CAPITULO 13 
Ruidos y Vibraciones 
Definición™ 

Sivcl Sonoro Continuo Equivalente (N.S.C.E.): Es el nivel sonoro medido en 
\) de un mido supuesto constante y continuo durante toda la jornada, cuya 
3fa sonora sea igual a la del ruido variable medido estadísticamente a lo largo 
misma. 

Do vi* máxima admisible 

íí'vi'in trabajador twdrá estar expuesto a una dosis superior a 00 dB(A) do 
Sonoro Continuo Equivalente, para una jornada de S li. y 48 li. semanales. 

J or encima de 116 dB(A) no ec permitirá ninguna exposición sin protección in- 

.ual Ininterrumpida mientras dure la agresión sonora. Asimismo en niveles mar 
de 135 dBiA) no »c permitirá el trabajo ni aún con el uso obligatorio de 

■dores individuales. 

Instrumental 

V los efectos de esta reglamentación, los insviuiiu:iiujs a utilizar.se deberán oum- 

con las siguientes normas: 

VA. Medidor de nivel senoro srgún recomendaciones: IEC K 123; IEC 179; 

IRAM 4.074. 
l&t. Medidor de Impulso con constantes de integración de 35 a 50 iniliscgnndos 

según recomendación: IEC R 179. 
}&. Filtros de bandas de octava, media octava y tercio de octava según reco- 

mcndncioncs: IEC R 325: IRAM 4.031. 
U4. (•■•'s-Mcador estadístico: en 12 rangos de 5 dll coda uno con mucstreo de 

i 1 1 SPC. 

t.*. .V* lerómctro según recomendaciones IEC 184; IEC 224. 



.1. 



•>n del nivel aonoro 



Cuando los niveles sonoros sean determinados por medio étei medidor óc 
nivel aonoTO, ae utilizará la red de compensación "A" en respuesta lenta. 
V4. La determinación ee efectuará con el micrófono ubicado a » altura del 
del trabajador, preferiblemente con este ausente. 



S.— Cálculo del nircl sonoro de raíaos no Impulsivos 

5.1. Si los ruidos ton continuos y sus variaciones no sobrepasan loa =►- r> dB, 
se promediarán :os valores obtenidos en una Jornada tiplea de trabajo. 

5.2. Si los ruidos .son discontinuos o sus variaciones sobrepasan los =t 5 <iB, 
se liará una medición estadística, clasificando los niveles en raneos de 
5 dD y computando el tiempo de exposición a cada nivel. 

5.3 Para el caso en que el nivel general ambiente sea estable dentro de loa 
•i; 5 dB r y - existan operaciones con nivel mayor que el del ambiente, pero 
también estable dentro de dichos limites, de duración no menor de 3 mi- 
nutos y con ritmo de repetición no inferior a un minuto, se podra efectuar 
el cómputo con el sólo uso de un cronómetro de precisión. 

6.4. Cuando los ruidos medidos contengan tonos puros audibles, se agregarán 
10 dB a la lectura del instrumento antes de determinar la dosis. 

Se consideran tonos puros audibles, aquellos que Incrementen el nivel 
de una banda de tercio de octava en por lo menos 10 dB con respecto x 
.sus contiguas. 

6.5. Con los valores obtenidos se computará el nivel sonoro continuo equivalente 
< N.S.C.E. í. utilizándose el abaco N» 1 cuando el ruido no parlo fundamen- 
talmente <lc una Jornada típica a otra. 

5.6. Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente (N.S.C.E.) a base Ue evalua- 
ción semanal. 

A los efectos de la aplicación de osle procedimiento se definen los si- 
guientes Índices: 
a) índice parcial de exposición al ruido (Ei): índice determinado por un 

sólo nivel sonoro y su duración, dentro de una semana de 4* n. 
b> índice compuesto de exposición al ruido (Ec): Suma de lo» índices par- 
ciales de exposición al ruido para lodos los niveles sonoros de ro dB 
o más, sobre una semana de 48 h. 

l'ritredimlenlii 

1. Se introduce en la columna 1 de la Tabla 1 la duración .total durante 
una semana de cada nivel sonoro y se lee en la intersección con el 
correspondiente nivel sonoro el Índice parcial de exposición {Ei). 

2. L,a suma aritmética de los Índices parciales (Ei) de exposición a»l 
obtenidos es el índice compuesto de exposición (Ec). 

3. Se entra con el valor del índice compuesto de exposición en la Ta- 
bla 2 y se lee en ella el nivel senoro continuo equivalente. 

5.7. Los valores permisibles de nivel sonoro referidos a la exposición máxima 
en horas ix>r dia. son los que se expresan en la Tabla 3. 

6.8. Cuando los ruidos se repitan en forma regular en el tiempo, será suíl- 
cienlc con emplear el abaco N» 1 para el cálculo de N.S.C.E. 

Bastarla con determinar los tiempos de exposición a cada uno cié loa 
varios niveles observados. Uniendo el nivel con.su tiempo de duración me- 
dianil' una renta, se leen los Índices parciales f en lu vertical central del 
abaco. Lucíío se suman los Índices f parciales y en la misma vertical so 
lee el N.S.C.E. (N ( .q) al costado opuesto al índice total resultante. 

S. — Cálculo del nivel sonoro de ruidos de impacto 

6.1. Se considerarán ruidos de impacto a aquellos que tienen un crecimiento 
casi instantáneo, una frecuencia de repetición menor de 10 por segundo y 
un decrecimiento exponencial. 

C.2. La exposición a ruidos de impacto no deberá exceder los 115 dB medidos 
con el medidor de impulsos en la posición impulsiva con retención de. lec- 
tura. -El» "cnso de d'sponcr solamente de un medidor de niveles sonoro* 
común, se usará la red de compensación "A" en respuesta rápida, debién- 
dose sumar 10 oU a la lectura del instrumento. 

6.3. Cuando la frrcui liria ¿v repetición de los ruidos de impacto sen superior 
a los 10 por segundo. dJiTán considerarse como ruidos continuos, apli- 
cándnsc para el cálculo lo establecido en el apartado 5. 

7. — ('¡i. nivel sonoro de ruidos impulsivos 

7.1. . considerarán ruidos impulsivos aquellos que tienen un crecimiento casi 
instantáneo J" una duración menor de 50 milisegundos. 

7.2. Los valares limites para los ruidos impulsivos son los que se indii.v.'í "'-. el 
gráfico 1. 

Para utilizar este gráfico deben conocerse: el total de impacto.* < :» 

jomada media de trabajo, la duración aproximada de cada Imp:i ; > <» 
mfllscgundns y el nivel pico de presión sonora «leí impacto más inU-ns-i re- 
gistrado nsellográficamcntc o con un instrumento capa/, de medir valores 
pico. 

8.— Infrasonidos y ultrasonidos 

8.1. Cuando se sospeche la existencia do infrasonidos por ejemplo, hornos da 
fundición y grandes plantas generadoras, los criterios de aceptabilidad pre- 
visorio establecidos en la Tabla 4 servirán de b.isc. 

En cuanto a ultrasonidos puede seguirse un criterio similar, utilizando 
la Tabla 5. 

9. — Trabajos de mantenimiento 

9.1. Los obreros que realicen trabajos do conservación o mantcnimi.'tito <' elec- 
tricistas, pintores, gasistas, albafíilcs, carpinteros y en general lu-jenicrla 
de fábrica) por estar expuestos en forma muy variables deberán ser con- 
trolados en las formas indicadas a continuación. 

9.2. En fábricas con turnos normales de trabajo (8 h. matutino u 8 h. ves- 
pertino), los trabajos de mantenimiento se realizarán fuera de los horarios 
de actividad. 

9..1. En los casos de actividad industrial continua, se determinarán con la Ofi- 
cina de Personal para los lugares con exposiciones iguales o mayores do 
90 dB de NSCE las exposiciones de NSCE mayor o igual a 90 dB (A) a lo 
largo del último año que según los planes de trabajo para dicho lapso 
hubieren realizado tales obreros. 

Las tareas impostergables de mantenimiento deberán realizarse obliga- 
toriamente c«i protección auditiva Ininterrumpida. 

10. — Vibraciones 

10.1. Las vibraciones no deberán exceder los valores proscriptos en el gráfico 2 
en función del tiempo diario de exposie'ón Indicado en los parámetros. 

10.2. SI no es posible medir con precisión la frecuencia do las vibraciones, so 
deberá atener a los valores más bajos, no excediendo 0,1 "g" para 8 ho- 
ras de exposición, ni 1 "g" para un minuto diario ("g"): aceleración de la 
gravedad). 



PUBLICACIÓN Di£ DKCHJSTOS Y KESOLUClONIiS 

De acuerdo con el Decrelo N* 15.205 del 21 de uoviembre i! 
1959, en el Boletín Oficial de le República Argentina se publicará) 
en forma sintetizada los actos administrativo» rclcrcntcí a: prrsn 
puestos, licuaciones v contrataciones-, órdenes de pago, movimiento 
de personal subalterno ^civil. militar y religioso), iubüacioncs retir.»? 
y pensiones: constitución v disolución de sociedades v asociación^ 
' aprobación de estatuios: acciones judiciales, legitimo abono, tie- 
rras fiscales, subsidios, donaciones, multas, becas, policía snnitnrh 

'nimal v vegetal v remates. 

KKSOLUCJONES: Las resoluciones de los Ministerios y Sccr<* 

íttiiis rlc'Rstadfi <y de las Reparticiones sólo serán publicadas e»' •• 
™a".o tic inir tuviera» íp'ti'»* «jenernl. 



11. — Cálculo del N.S.C.E. cuando se usen protectores auditivos 
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El procedimiento para calcular el nivel sonoro continuo equivalente, 
cuando se ue«n protectores auditivos ca el siguiente: 

1. Se realiza una medición del ruido de acuerdo con lo indicado en el apar- 
tada 5, pero con filtros de banda de octavas insertados' en el equipo de 
medición. 

2. Se corrigen los niveles sonoros de banda de octavas con los valores indicados 
en la Tabla 6» 

Nota: Los valores corregidos pueden encontrarse directamente, si los niveles 
de presión do banda se miden con la red "A" insertada en la línea de me- 
dición, 

3. Se resta la atenuación del protector auditivo en cada banda de octava del 
nivel de banda corregido en 2. 

Los refultados se llaman N ; N : etc., hasta N respectivamente. 
. „ , 63 125 8000 

*. Se calcula el nivel electivo total <N) mediante la expresión Nef = 10 log 

10 



Duración 
por semana 



Nivel sonó» en d BA 



horas minutos 



80 



•S 



SO 



95 



100 



105 



110 



116 



N 



63 



N 



(antilog + antllog 

10 



125 
10 



N 



+ antllog 



8000 
10 



-) 



2,5 

3 

3,5 

4 

5 

6 

7 
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9 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
25 
30 
35 
40 
44 
48 
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15 
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1650 
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20 


60 
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30 
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290 


920 


2900 
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a 
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15 
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4170 


13200 
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15 
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16500 


b 


20 


CO 


195 
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19800 
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25 
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7290 
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10 
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10 


30 


90 


290 


915 
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10 


30 


100 


31b 


1000 


3160 


10000 


31609 



Nef es el nivel efectiva en dB a usarse para el calculo del nivel sonoro 
continuo equivalente cuando se utilizan protectores auditivos. 

ABAU0 N'V 
ABACO PARA CALCULAR N.S.C£. 
Nívcl Sonoro Continuo Equivalente. 



TABLA 2 
Indica compuesto de exposición 



índice Parcial (£1) 
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¡TABLA -3 



EXPOSICIÓN DIARIA- 


NIVEL MÁXIMO- PJSKMISIBLE. 
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TABUV.N'4 



TABLA i 

índice parcial de exposición (El; para niveles sonoros entre) 
80> dBA y US ODA y duración hnssa. 48. h por semana 



Duración 
par semana 



Nivel sonoro en d BA 
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CRITERIO DE EXPOSICIÓN. A INFRASONIDOS (EPADubrovr%1Q73' 
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TABLA N'5 



CRITERIO DE EXPOSICIONES A ULTRASONIDOS (EPA:Dubrovnik 1073) 
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'FRECUENCIA IHzJ 
TABLA H° 6 
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GRÁFICO N* 1 
LIMITES PARA EXPOSICIÓN DIARIA A" RUIDOS IMPULSIVOS 
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ANEXO VI 

Corrcspundicnics a los artículos 95 a 102 de la Reglamentación 
aprobada por Decreto N? 351|79 

CAPITULO 14 
Instalaciones Eléctricas 

1. Gcncr.iUd.idcs 

1.1. Definiciones y terminología. 

1.1.1 NItcIcs de tensión 

A los electos de la presente Reglamentación se consideran los siguientes ntro- 
kss de tensión: 

a) Muy baja tensión (MBT): Corresponde a las tensiones hasta 50 V en cox 
rricntc continua o Iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. 

b) Baja tensión (BT): Corresponde a tensiones por encima de 50 V y hasta 
10C0 V en corriente continua o Iguales valores eficaces entre fases en co- 
rriente alterna. 

e) Media tensión (MT): Corresponde a tensiones por encima de 1000 V y basta 
33.000 V, inclusive. 

d) A'ta tensión <AT) : Corresponde a tensiones por encima de 33000 V. 
1.1.::. Tensión de securidad 

En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad 
hastn 24 V respecto a tierra. 

Kn los mojados o impregnados de liquido» conductores la misma será dctcrml-' 
nada, en cuda caso, por el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
de la empresa. 

1.1.3. Bloqueo do un aparato de corte o de scccionamicnto 

l'i; t;i conjunto do operaciones destinados a Impedir la maniobra do dicho 
aparólo y a mantenerlo en una posición determinada de apertura o de cícitc, «f4- 
tando 6i» accionamiento intempestivo. Dichas operaciones ' incluyen la señalización 
correspondiente, para evitar que el aparato pueda ser operado por otra persona, 
locolmcntc o a distancia. 

El bloqueo de un aparato de corte o de scccionamicnto en posición de apertu- 
ra, no autoriza por si mismo a trabajar sobre él. 

Para hacerlo deberá consignarse la instalación, como 6c detalla en el" punto 
1.1.4. 

' 1.1.4. Consignación de una Instalación, linca o aparato 

Se denominara asi al conjunto de operaciones destinados a: 

a) Separar mediante corte visible la instalación, linca o aparato de toda fuente 

de tensión. 

b) Bloquear en pouición de apertura los aparatos de corte o scccionamicnto no* 
cesarlos. 

c) Verificar Ja ausencia de tensión con los elementos adecuados. 

d) Efectuar los puestos n tierra y en cortocircuito necesarias, en todos los pan» 
tos por donde pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia 
de una maniobra o falla del sistema. 

c) Colocar la scñallwclón necesaria y dolimitor la zona de trabajo. 

1.1.5. Distancias de seguridad 

Para prevenir descargaa disruptlvas en trabajos efectuados en la proximidad 
de partes no aislados de instalaciones eléctricas en servicio, los separaciones mía*, 
mas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte mas próxima del cuerpo 
del operarlo o de los herramientas no aisladas por él utilizadas en 1» situar.ión alas 
desfavorable que pediera producirse, serán las siguientes: 
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Nivel de tención 



Distancia mínima 



a 50 
más de 50 V. 
más do 1 kV. 
más de 33 kV. 
m.vs de 66 kV. 
más de 132 ttV. 
más de 15o kV. 
más de 220 kV. 
máa (;e 330 kV. 



V. 

hasta 1 kV. 
hasta 33 kV. 
hasta C6 kV, 
lwsta 132 kV. 
hasta 100 kV. 
hasta 220 kV. 
hasta 330 kV. 
hasta 500 kV. 



ninguna 
ü.liü m 
(),8ü ni (1) 

0,90 ni ) 

1,50 m ) 

1,05 ni ) 

2,10 m ) (2) 

2,'JO in ) 

3,00 ni ) 



(1) Estas distancias pueden reducirse a 0.60 m, por colocación súber los objetas 
oon tensión de pantallas allantes de adecuado nivel de nislauión v cuando no exis- 
tan n' as metálicas conectadas a tierra que se inlcrponejan entro el elemento con 
tensión y ios operarios. 

i2> Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para tr .iba jos a potencial. 

1.1. (>. Trabajos con tensión. 

Be definen tres métodos: 

a) A contacto: í/siulo en instalaciones de BT y MT, consiste en separar al 
operario de las partes con tensión y de tierra con elementos <• herramientas 
aislados. 

b) A distancia: Consista cr» la aplicación de técnicas, elementos 3' deposiciones 
de seguridad, tendientes a alejar los puntos con tención del operario, em- 
pleando equipos adecuados. 

c) A potencial: Usado para lincas de transmisión de más de 33 kV. nominales, 
consiste en aislar el operario del potencial do tierra y ponerlo al mismo po- 
tencial del conductor. 

1.2. Capiícitación del Personal 

- 1.2.1. Generalidades 
£1 personal que cícctúc el mantenimiento de las instalaciones eléctricas «erft 
capacitado por la empresa para el buen desempeño de su función, informándosele 
sobre los riesgos a que está expuesto. También recibirá Instrucciones sobre como 
socorrer a un accidentado por descarcas eléctricas, primeros • auxilios, lucha contra. 
el fuego v evacuación de locales Incendiados. 

1.2.2. Trabajos con tensión. 

Los trabajos con tensión serán ejecutados nólo por personal especia mente ha- 
bUil do por la empresa para dicho fin. 

Este habilitación será visada por el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad 
de la empresa. Será otorgada cuando se certifiquen: 

a) Conocimiento de la tarca, de los riesgos a que estará expuesto y de las 
disposiciones de seguridad. 

b) Experiencia en trabajos de índole similar. 

c) Consentimiento del operario de trabajar con tensión. 

d) Aptitud íisioa y mental para el trabajo. 

c) Antecedentes de baja accidenlabilidad. 

1.2.3. Responsable de Trabajo. 

Una sola persona, el Responsable del Trabajo, deberá velar por la seguridad del 
personal y la integridad de los bienes y materiales que sean utilizados en el trans- 
curso de una maniobra, operación o reparación. 

2. Trabajos y Maniobras en Instalaciones Eléctricas 

2.1. Trabajos j maniobras en instalaciones de HT 

2.1.1. Generalidades. 

a) Antes de iniciar todo trabajo en BT se procederá a identificar el conductor 
o instalación sobre los que se debe trabajar. 

b) Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe io 
contrario con aparatos destinados al efecto. 

O No se emplearán escaleras metálicos, metros, aceiteras y otros elementos de 
material conductor en instalaciones cor* tensión. 

d) Siempre que sea posible, deberá dejarse sin tensión la parte de la Insta- 
lación sobre la que se va a trabajar. 

2.1.2. Material de seguridad. 

Además del equipo de prolección personal que debe utilizarse en cada caso parí 
tlcular (casco, visera, calzado y otros) se considerara material de seguridad para 
trabajos en instalaciones de BT, el siguiente: 

a) Guantes aislantes. 

b) Protectores faciales. 

c) Taburetes o alfombras aislantes y pértigas de maniobra aisladas. 

d) Vainas y caperuzas aislantes. 

e) Detectores o verificadores de tensión. 

f) Herramientas aisladas. 

g) Material de señalización (discos, vallas, cintas, banderines). 
h> Lámparas portátiles. 

i) Transformadores de seguridad para 24 V. do salida (máximo). 

j) Transformadores de relación 1:1 (se prohiben las aulotransformadorcs). 

k) Interr-i ínteres diferenciales do alta sensibilidad. 

Se emplearan éstos u otros tipos de elementos adecuados, según el tipo de 
trabajo. 

2.1 3. Ejecución de trabajos sin tensión. 

a) En los puntos de alimentación de la instalación, el responsable del tra- 
bajo deberá: 

a.l) Seccionar la parte de la instalación donde se va a trabajar, scporándotí 
de cualquier posible alimentación, mediante la apertura de los aparatos 
de seccionamicnto más próximos a la zona de trabajo. 

a. 2) Bloquear en posición de apertura los aparatos de seccionamicnto Indica- 
dos en a.l. Colocar en el mando de dichos aparatos un rótulo de adver- 
tencia, bien visible, con la inscripción "Prohibido Moniobrar" y el nombre 
del Responsable del Trabajo que ordenara su colocación, para el caso que 
no sea posible inmovilizar físicamente los aparatos de seceionamiento. 

a. 3) Verificar la ausencia de tensión en cada una de las partes de la instala- 
ción que ha quedado seccionada. 

a. 4 1 Descargar la instalación. 

b. En el lugar de trabajo, el Responsable del Trabajo deberá a su vez repetir 
los puntos a.l., a. 2., a. 3. y a. 4. como se ha Indicado, verificando tensión 
en el neutro y el conductor de alumbrado público en el caso de Úneos 
aéreas. Pondrá en cortocircuito y a tierra todas ¡as partes de la instalación 
que puedan accidentalmente ser enorglzadas y delimitará la zona de tra- 
bajo ¿si fuera necesario. 

c. La aposición del servicio después de finalizar los trabajos se liará cuando 
el Responablc del Trabajo compruebe personalmente: 

c.H Que todas las puestas a tierra y cu cortocircuito por él colocadas han sido 
retiradas. 

c.2i Que se han retirado herramientas, materiales sobrantes y elementas de 
señalización y t;c hizo el bloqueo de los aparatos de seccionamicnto en 
posición de cierre. 

c.3) Que el personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido ins- 
truido en el sentido que la zona ya no está más protegida. 

Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones Indicados, el Responsable del 
Trabajo procederá a desbloquear y cerrar los aparatos do seccionamicnto que babia 
hecho abrir, retirando los carteles señalizadores. 

2.1.4 Ejecución de Trabajos con tensión o en lugares próximos a instalacio- 
nes de BT en servicio. 

Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas con tensión o en sus 
proximidades, el personal encargado de realizarlos estará capacitado en los mé- 
todos de trabajo a seguir en cada caso y en el empico del material de seguridad, 
equipos y herramientas mencionados en 2.1.2. 

2.2. Trabajos y maniobras en Instalación* s de MT y AT 
2.2.1. Generalidades. 

a) Todo trabajo o maniobra en MT o AT deberá estar expresamente autori- 
zado ix>r el Responsable del Trabajo, quien dará las instrucciones refe- 
rentes a disposiciones de seguridad y formas operativas. 

b) Toda Instalación de MT a AT sera siempre considerada como estando con 
tensión, hasta tanto se compruebe lo contrario con detectores apropiados 
- •» «oloaue a tierra. 



c) Cada equipo de trabajo deberá contar con el material de seguridad nee*-« 
sario para el tipo de tarca a efectuar, los equipos de salvutaje y un bott* 
quin de primeros auxilios para el caso de accidentes. Todo el material da 
seguridad deberá verificarse visunlmcntc antes de coda trabajo además da 
las inspecciones periódicas que realice el personal del Servicio' de HigicM 
y Seguridad en el Trabajo. Todo elemento que no resulte apto no podri 
ser utilizado. 

2.2.2. Ejecución de trabajos sin tensión. . . 
So efectuarán las f-iguicntes operaciones: 

a) En los punto i de alimentación; 

a.l) .Se abrirán con corte visible todas las fuentes do tensión, mediante inte-» 
rrlip torces y seccionadores que aseguren la imposibilidad do su cierre uw 
tempestivo. Cuando el corte no sea visible en el interruptor, deberán abrir- 
se los seccionadores a ambos lados del mismo, nsegurándose que todas lu 
cuchillas queden bien abiertas. 

a. 2) Se enclavarán o bloquearán los aparatos de corte y seccionamicnto. Ea 
los lugares donde ello en lleve u cubo, ce colocarán carteles tic señaliza- 
ción fácilmente visibles. 

a.H) He verilieará la ausencia de tensión con detectores apropiados, sobre ca- 
da una de las parteó de la linea, instalación o aparato que se va a coa.» 
signar. 

a. 4) fíe pondrá a tierra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos 
los puntos de alimentavlón de la instalación. Se prohibe usar la cadena 
de eslabones como clen^nto rie puesta, a tierra o en cortocircuito. SI la 
puesta a tierra se luciera por seccionadores de tierra, deberá aseguran» 
que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren todas en la correcta 
posición de cierre. 

b) En el lugar de trabajo: 

b.l) Se verificará la ausencia de tensión. 

b.2) Se descargará la instalación. 

b.3) Se pondrá o tierra y en cortocii cuito, a todos los conductores y partes 
de la- instalación que accidentalmente pudieran ser encrgizadas. Estas 
operaciones se efectuarán también en las lincas aereas eh construcción 
o separadas de toda luente de energía. 

b.4) Se delimitará la zona protegida. 

O Reposición del servicio. 

Se restablecerá el servicio solamente cuando se tenga la seguridad da 
que no queda nadie trabajando en la instalación. Los operaciones que 
conducen a la puesta en sen-icio de las instalaciones, una vez finalizada 
el trabajo, se harán en el siguiente orden: 

el) En el lugar de trabajo: Se retirarán las puestas a tierra y el materia* 
do protección complementario y el Responsable del Trabajo, después del 
último reconocimiento, dará aviso que el misino ha concluido 

c.2) En los puntos de alimentación: Una vez recibida la comunicación de tras 
he ha terminado el trabajo, se retirará el material de señalización y W 
desbloquearán los aparatos de coi te y maniobra." 

2.2.3. Ejecución do trabajos con tensión. 
Los mismos se deberán efectuar; 

u) Con métodos de trabajo específicos, siguiendo las normas técnicas que «9 
establecen en l:;s instrucciones para este Upo de trabajo. 

b) Con material ele seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas, 

c) Con autorización especial del profesional designado por la empresa, quien 
detallará expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo. 

d) «ajo conlroi constante del llc.-.pun.sable del Trabajo. 

En todo caso se prohibirá esta clase de trabajos a personal que no 
este capacitado para tal fin. 

2.2.4. Ejecución de trabajos en proximidad de instalaciones de MT y ATT 
en servicio. 

En caso de ser necesario efectuar trabajos en los proximidades inmediatas dé 
conductores o aparatos de MT y AT, no protegidos se realizarán atendiendo las 
instrucciones que para cada cnso civ particular de el Responsable del Ii abajo, el 
que se ocupará que sean constantemente mantenidas las medidos de seguridad 
por el fijadas. 

Si las medidos de seguridad adoptadas no fueran suficientes, 6erá necesaria 
solicitar la correspondiente autorización para trabajar en la instalación de alta 
tensión y cumplimentar las normas de "Ti -bajos en instalaciones de MT y AT". 

2.3 Disposiciones complementarias referentes u las canalizaciones eléctricas. 

2.3.1. Lineas aereas. 

a) En los trabajos en lincas aéreas de diferentes tensiones, se considera** 
a efectos de las medidas de seguridad a ob ervar, la tensión más 'elevad» 
(iue soporte. Esto también .«eni válido en el caso de que al'.'una de tales 
lineas sea telefónica. 

b) Se suspenderá el trabajo ei¡ :u.c h..y.i tormentas próximas. 

c). En las lineas de dos o más circuitos, no se realizarán ti «bajos en uno 
de ellos estando los olios en tensión, si para su ejecución es necesario mo- 
ver los conuuetoivs (!•• fitrnm (i v puerkm entrar en contacto n acercan* 
excesivamente. 

d) En los trabajos a efectuar en hxi postes, se uiarán ademas del casco pro- 
lector con barbijo, trepadores y ciuttironcs de seguridad. De emplearse es- 
calera.; para estas trabajas, serán de material aislante en tedas sus parte*. 

c) Cuando en estos trabajos se empleen vehículos (lutados de cabrestantes o 
grúas, se deberá evitar el contacto con las lincas en tensión y la excesiva 
cercanía que pueda provocar una decaiga a través del aire. 

f) Se prohibe realizar trabas y maniobras por el procedimiento de "ñor» 
convenida de antemano'. 

2.3.2. Canalizaciones sub'nri .;..■. as. 

a) Tocios los trabajos cumplan con las disposiciones concernientes a traba- 
jos y maniobras en BT o en MT y AT respectivamente, según ei nivel da 
tensión de la instalación. 

b) Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra, en scrvU 
cío, (V colocará previamente un pílenle conductor a tierra en el lu;.,ar ue ¿or- 
te y la persona que realice este trabajo estera perfectamente lisiad... 

c) En la apertura de zanjns o excavaciones para reparación de cublcs eubte- 
rráncos, ec colocarán previamente barreras u obstáculos, asi como la se- 
ñalización que corresponda. 

d) En previsión de atmósfera poligio-u, cuando no puedan ventilarse desde el 
exterior o en caso de riesgo de incendio en la instalación subterránea, ai 
operarlo que deba entrar en cll.i llevará una máscara protectora y cln- 
lurón do seguridad con cable de vida, que sujetará otro traUtjaeior desde 
el exterior. 

e) En las redes generales de puesta a tierra' de las instalaciones electrónicas, 
se suspenderá el trabajo «1 probar las lincas y en caso de tormente. 

2.4. Trabajos y matiinliras rn di'-po-slliies y Incales eléctricos. 

2.4.1. Celdas y locales pura instalarimies. 

a) Qucciti prohibido abrir o retirar ios rej is o puertas de prolección de ceU 
das en una instalación de MT y AT antes de dejar sin trie ion los con- 
ductores y aparatos de las inn neis, sobre Is.s que se vu a ti abalar. Reci- 
procamente, dichas rejas o puertas deberán estar cerradas antes de dar 
tensión a dichos elementos de lo celda. I.cs puntos de las celdas que queden 
con tensión deberán estar convenientemente .-.eñalizudou o protegidos por • 
pantallas. 

b) Se prohibe almacenar materiales dentro do locales con instalaciones o 
aparatos eléctricos o junto a ellos. Las herramientas a utilizar en dichos 
locales serán aislantes y no deberán usmvic .metros ni aceiteras metálicas. 

2.4.2. Aparatos de corte y sccciontimiento, 

a) Los seccionadores so abrirán después dci haberse extraído o abierto el In- 
terruptor correspondiente y antes de introducir o cerrar un 'nlcrruptor de- 
berán cerrarse los seccionadores correspondientes. 

b) Los elementos de protección del pcr-oiial que efectúe maniobras, incluirán 
guantes aislantes, pértigas de nv.niobrn aisladas y taburetes o alfombras 
aislantes. Será obligatorio el uso de eios tipos de ellos simultáneamente, 

recomendándose los tres a la vez. Las características de los elementos co- 
rresponderán a la tensión de servicio. 
e# Los aparatos de corte con mando no manual, deberán poseer un ene lava- 
miento o bloqueo que evite su funcionamiento intempestivo. Está ' prohibido 
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tari'Ü^SSSIS^J? enervamientos y todo desperfecto en los mismos dc- 
2^Tj reparado en forma inmediata. 

ta teíffi í^£S , ih'i^ bIleraU í ri . ' e 5 tani . dado P° r un carlel W«« visible con 
£1^^» Prohibid ?. maniob,ar y el nombre del Responsable del Tra- 

• . «■"' a W* cargo esta la tarea. 

3.4.3. Transformadores. 

*' £ a 3 J J?. car dc «"dcio u " transformador se abrirá el Interruptor corres- 
poncuente a la carga conectada, o bien se abrirán primero las salidas del 
secundario y luego el apnrato de corte del primarlo. A continuación se 
procederá a descargar la instalación. 

' ^?. 6 ec undal 'lo de un transformador dc intensidad nunca deberá quedar 
abierto. * 

c) No deberán acercarse llamas o fuentes calóricas riesgosas a transformado- 
rca refrigerados por aceite. El manipuleo dc aceite deberá siempre hacerse 
con el máximo cuidado para evitar derrames o incendios. Para estos ca- 
sos deberán tenerse a mano elementos dc lucha contra el fuego, en can- 
tidad y tipo adecuados. En el caso dc transformadores situados en el in- 
terior de edificios u otros luyales donde su explosión o combustión pudiera, 
causar danos materiales o a personas, se deberán emplear como aislan- 
tes fluidas no combustibles, prohibiéndose el uso de sustancias tóxicas o 
contaminantes. 

d) En coso dc poseer protección fija contra incendios, deberá asegurarse que 
la misma durante las operaciones de mantenimiento, no funcionará intem- 
pestivamente y que su acción. uniento se pueda hacer en forma manual. 

•) Par* sistemas de transmisión o distribución con neutro a tierra, el ncul.ro 
deberá unirse rígidamente a tierra por lo menos en uno de los transforma- 
dora» o máquinas dc generación. Queda prohibido desconectarlo, salvo qae 
automáticamente se asegure la conexión a tierra dc dicho neutro en otra 
máquina o punto de la Instalación y que no haya circulación dc corriente 
cutre ellos en el momento de la apertura. Teda apertura o cierre dc jn 
seccionador de tierra so liará con elementos dc seguridad apropiados. 

f) La desconexión del neutro de un transformador dc distribución se hr.rá 
después de eliminar la carga del secundario y de abrir los aparatos do 
corte primario. Esta desconexión sólo 6C permitirá para verificaciones de 
niveles dc oisiacióu o reemplazo del transformador. 

2.4.4. Aparatos de control remoto. 

Antos dc comenzar a trabajar sobre un aparato, todos los órganos rie control 
remoto que comandan su funcionamiento deberán bloquearse en posición dc 
abertura. Deberán abrirse las válvulas dc e.scape al ambiente, de los depósitos de 
aire comprimido pertenecientes a cotnnndos neumáticos y se colocara la señali- 
zación correspondiente a enda uno dc los mandos. 

3. 4. 5. Condensadores estáticos. 

a) En los puntos dc alimentación: los condensadores deberán ponerse a tierra 
y en cortocircuito con elementos apropiados, dc^uüs que haya» sido desco- 
nectados de su alimentación. 

b) En el lugar dc trabajo: deberá esperarse el tiempo necesario para que se 
descarguen los condensadores y luego se les pondrá a tierra. 

2.4.6. Alternadores y motores. 

En los alternadores, dínamos y motores eléctricos, antes dc manipular en el 
Interior de los mismos deberá comprobarse: 

a) Que la máquina no esté en funcionamiento. 

b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y puestos a tierra. 

c) Que esté bloqueada la protección contra .incendio». 

d) Que estén retirados los fusibles de la aumentación del rotor, cuando éste 
mantenga en tensión permanente la mñquina. 

e) Que la atmósfera no sea inflamable ni explosiva. 
2.4.7 Salas de baterías. 

a) Cuando puedan originarse riesgos, queda prohibido trabajar con tensión, fu- 
mar y utilizar fuentes calóricas riesgosas dentro cíe los locales, asi como todo 
manipuleo de materiales inflamables o explosivos. 

b) Todas las manipulaciones dc electrolitos deberán hacerse con vestimenta y 
elementos dc protección apropiados y en perfecto estado de conservación. 

c) Queda prohibido ingerir alimentos o bebidas en cites locales. 

i. Condiciones dc Seguridad dc las Instalaciones Eléctrica» 

S.l. Características Constructivas. 

Se cumplimentará' lo dispuesto en la Reglamentación para la ejecución dc ins- 
talaciones eléctricas en inmuebles, de la Asociación Argentina dc Electrotécnicos. 

Para la instalación dc lincas aéreas y subterráneas, 6c seguirán las directivas 
de las Reglamentaciones para lincas eléctricas aéreas y exteriores en general de 
la citada asociación. 

Los materiales, equipos y aparatos eléctricos que se utilicen, estarán construidos 
de acuerdo a normas nacionales o internacionales vigcnt.vs. 

3.1.1. Conductores. 

Deberán seleccionarse de acuerdo a la tensión y a las condiciones reinantes en 
kw lugares donde se instalarán. La tempcr.uu.- 1 que ¡0:110 el material eléctrico en 
servicio normal no deberá poner en compromiso su ais. amiento. 

3.1.2. Interruptores y cortacircuitos dc baja tcn.-ióu. 

Deberán estar instalados dc modo de prevenir contados fortuitos cié personas 
o cosas y serán capaces de interrumpir los circuitos sin pioyccción de materias en 
fusión o formación dc arcos duraderos. Estarán dentro de protecciones acordes con 
las condiciones de los Iccales donde se instalen y cuande se trate dc amoicntcs de 
carácter inflamable o explosivo, se colocarán fuera de la zona dc peligro. Cuando 
ello no sea posible, estarán encerrados en cajas ¡ ni idef lactantes o herméticas, según 
•1 caso, las que no se podrán abrir a menos que la energía eléctrica este cortada. 

3.1.3. Motores eléctricos. 

Estarán ubicados o construidos de tal manera que sea imposible el contacto 
de las personas y objetos con sus partes en tviifión y durante su funcionamiento 
no provocarán o propagarán siniestros. Los car¡iclerír¡l;cas constructivas respon- 
derán al medio ambiente donde se van a instalar, en consecuencia su protección 
será contra: contactos casuales o intenciónale.?: entrona dc objstos aó i icios: en- 
trada de polvo, goteo, salpicadura, lluvia y chorros ch agua; explosiones y otras. 

3.1.4. Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 

Se seleccionarán dc acuerdo a las características dc peligrosidad de los lugares 
de trabajo. 

Las partes metálicas accesibles a la mano estarán unidas a un conductor dc 
puesta a tierra. 

Los cables de alimentación serán del tipo doble ais'.ación, suficientemente resis- 
tentes para evitar deterioros por roce o esfuerzos ineeunicos normales dc uso y 
ae limitará su extensión, empleando tomacorrientcs cercados. 

No deberán permanecer conectadas cuando no estén en uso. 

5.2. Protección contra IUcsros dc Conlactns Ocelos. 

Para la protección de las personas contra contactos directos, se adoptará una 
• Tartas dc las siguientes medidas: 

3.2.1. Protección por alejamiento 

6c alejarán las partes activas do la instalación a distancia suficiente del lugar 
donde las personas habitualmentc se encuentren o circulen pora evitar un con- 
tacto fortuito. Se deberán tener en cuenta tedos los movimientos dc piezas con- 
ductoras no aisladas, desplazamientos y balanceo de las personas, caídas dc herra- 
mientas y otras causas. 

3.2.2. Protección por aislamiento. 

Las partes activas de la instalación, estarán rreulilclas con aislamiento apro- 
piado que conserve sus propiedades durante su vida útil y que limite la corriente 
de contacto a un valor Inocuo. 

3.2.3. Protección por medio de obstáculos, 

Se interpondrán elementos que impidan todo contacto accidental con ias partes 
activas dc la instalación. La eficacia dc los obstáculos deberá estar asegurada por 
su naturaleza, su extensión, su disposición, su resistenca mecánica y si fuera ne- 
cesario, por su aislamiento. Se prohibe prescindir dc la piotccrión por obstáculos. 
antes de haber puesto fuera de tensión las partes conductoras. Si existieran ra7cn"s 
de fuerza mayor, se tomarán todas las medidas de secundad de trabajo con tens ón. 

2.3. Protecci6n contra Riesgos dc Contactos Indirectos 

Para proteger a las personas contra riesgos de contacto con masas puestas ac- 
cidentalmente bajo tensión, éstas deberán estar puestas ¿ tierra y además se adop- 
tara uno de los dispositivos de seguridad enumerados en 3.3.2. 

3.3.1. Puesta a tierra dc las masas. 



~,„«^ "l"^ deberá " «^F unidas eléctricamente a una toma a tierra o a un 
conjunto rie tomas a tierra interconectadas. 

nn „* 1 , clr . c " ito dc P«csta a tierra deberá ser: continuo, permanente, tener la ca- 
pacidad dc carga para conducir la corriente de falla y una resistencia apropiada. 
«1, * vaIort * d « las resistencias de las puestas a tierra dc las masas, deberán 

Swirfn,? acucrd S C0 , n el , umb !', nl dc tcnslon dc puridad i' los dispositivo? de corte 
elegióos de modo de evitar llevar o mantener las masas a un potencial peligroso 
en relación a la tierra o a otra masa vecina. mwuwa» pcngioso 

3.3.2. Dispositivos de seguridad. 

rnnto dc l m ¿ s „ dc , 1r micsta a tic , rrn ác ias ma sas, las instalaciones eléctricas deberán 
contar con por lo mcno.s uno dc los siguientes dispositivo; dc protección: ucwra " 
J.3.2.1. Dispositivos de protección activa. 

m „.J' ns , ilKita l u ciones eléctricas contarán con dispositivos que indiquen automática- 
mente ia existencia de cualquier defecto de aislaclón o que saqu¿n de servicio la 
insta on o parte averiada dc la misma. M w-rviuo ja 

neiiiro S ^d^ i H^ >S t 1 d ^ protoccló . n ser ¡»>"án el primer defecto en instalaciones • con 
neutro aislado de tierra o puesto a tierra por impedancla. e intervendrán ránida- 

KStiW-s"*. £SSr d S scrv ' cl ° la mutación o 'parte de ella e^s masaT^an 
ír^&Vi™ ? mal . u " Potencial peligroso, en los casos de primer defecto en 

neutro Sn n"„, !f,V tr0 dl,CCt ° a . ticrra , y r c&mü0 dtíccto en instalaciones con 
neutro aislado o puesto a tierra por impcünneia. 

Con este fin se podrá optar por los siguientes dispositivos: 

a) í?L f i p 2 slWv ? s d f señalización del primer defecto en instalaciones con neutro 
aislado o puesta a tirra por impedancia : señalarán en forma segura una falla 
mnrfmi»?.' " y U0 P luvoc " rá » C corte ac instalación. Además no deberán 
modificar por su presencia las características eléctricas de la red. 

b) Relés dc tensión: Vigilarán la tensión tomada por la masa respecto a una 
r w^'f 11 " 111 dc , ta ticr,a <lc lfl inhalación y citarán regulados para octUM 
ruando la masa tome un .potencial igual o mayor a la tensión dc seguridad. 
El empleo de estos dispositivos será motivo de estudio en cada casTen par- 
«mIÍ ~ y ^ debc F a tcíur e " cuenta: el número de dispositivos, a instalar 
?h *?i r, < :,5í' Vacl , on , d<5 ^ njuntos de n,,sas micveonectadasT vertí ación dta- 
íl? Cl i U '?'° na;,,lc ' Uo í íalta d * «electividad, posibilidad de desecación de las 
tomas dc tierra, complemento de protecciones más sensibles y tono otro as- 
pecto que sea necesario considerar. 

C) Sf'wlf corriente residual o diferenciales: Podrá asegurarse la protección 
de las personas y de la instalación, utilirando estos dispositivos para control 
de la corriente derivada a través de In tomo a tierra de las masas o Mea 
ppr control dc suma victorial de corrientes en circuitos polifásicos, o suma 
algebraica d c corrientes en circuitos monofásicos pompees, o suma 

tM C i„ P , r '^ c . r c 1 s0 -. el ," i¡ ;P osit l v o deberá funcionar con una corriente de fuga 
tal, que el producto dc la corriente por la resistencia de puesta a tierra do 

exle ™ u?trS-, , 'í íl,rlor * la W 1 dc »««r:dad. En este cato además » 
exige que todas las masas asociadas a un mismo relé de protección deberán 
estar conectadas a la misma toma a tierra. j»ui*m.»u, aeoeran 

colrientfr fug^a MOT S^^J^^ZVTTnll 

3. 3. 2. 2. Dispositivos de protección pasiva. 

taJWMc^ COn dos masas • P ari « •"*«>• 

Se podran usar algunos de los siguientes dispositivos o modos- 

tenc S ' C a I í ar Z a mr^ T*** ° P artc s conductoras que puedan tomar diferente po- 
m¡?» „ ,í medo que sea imposible entrar en contacto con ellas simultánca- 
Wdos nabit U T,mente1 amCntC ° blC " P ° r tate »»« d «> * «* «.Jeto. m»nl¿S- 
b) Se.interconcctarán todas las masas o partes conductoras de modo oue no 
aparezcan entre ellas diferencias de potencial religiosas. Q n0 

^traren contacto!"^ ° PuU * conductoras con ta « *«e el hombre, pueda 

d) £ yt^Asñi^ ¿^"^veíti^ris" 5 £T$S& «0^0 *%: 

oT.etr *SZ de nt a1s n iaK°to UnÍd,> * ^ ^ * «*" «&*& T^Am 

■ La . n, , s l ac, °n deberá ser verificada diariamente a la temperatura de ré- 
gimen del transformador. F 

Si a un mismo circuito aislado se conectan varios materiales simultá- 
neamente, las masas de éstos deberán estar Interconectadas. 

La masa de la máquina dc separación de circuito deberá estar puesta 

a (leí i í*. 

e) Se usará tensión de seguridad. 

f) Se protegerá por doble aislamiento los equipos v máquinas eléctricas Perió- 
dicamente se verificará la resistencia dc ablación. 

3.4. Locales con rirspos eléctricos especiales. 

3.4.1. Los locales polvorientos, húmedos, mojados, impregnados de líquidos 
conductores o con vapores corrosivos, cumplirán con las prescripciones adicionales 
para locales especiales de la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 
eléctricas en inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
• « 3-4 "£ E . n , los locales donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales 
inflamables, tales como detonadores o explosivos en general, municiones, refinerías, 
dciiosltos dc petróleo o sus derivados, éter, gases combustibles, celuloide, películas, 
granos y harinas. 1* instalación eléctrica deberá estar contenida en envolturas es- 
peciales seleccionadas específicamente de acuerdo con cada riesgo. 

Además se deberá adoptar algunos dc los siguientes sistemas de seguridad: 

a) Protección por medio del uso dc artefactos antidetlagrantes. Todas las par- 
tes dc unn instilación eléctrica deberán estar dentro de cañerías y arte- 
factos antldeflanrantes capaces de resistir la explosión de la mezcla propia 
del ambiente sin nropagarla al medio externo. 

Las características constructivas de las cajas, motores, nrtefactos de ilu- 
minación y accesorios, tales como anchos de juntis mínimos, intersticios 
máximos, entrada de cables, aisladores pasantes y otros, responderán a las 
exigencias de las normas nacionales o internacionales rigentes referentes a 
este tipo de material. 

Las Jutitns serán del tipo metal a metal perfectamente maquinadns y 
no se admitirá el uso dc guarn 'clones en las mismas. 

En el caso de motores eléctricos antideílagrantcs, la salida del eje 10 
hará mediante laberintos o bujes apagachispas. La separación entre el eje 
y el buje o laberinto será función dc la longitud del mismo. 

Ln temperatura de funcionamiento de las partes dc la 'instalación, en 
especial motores v nrtefactos dc iluminación será inferior a la temperatura 
de icnictfn del medio explosivo externo. 

La conexión entre artefactos se hará en todos los casos por medio de 
cañerías resistentes a explosiones, usándose scl'ndores vevtlcales y horizon- 
tales para compartimentnr la instalación. las uniones entre elementas de- 
berá hacerse mediante rosca con un mínimo de 5 filetes en contacto. 

Los artefactos aprobados para una determi^-dn clase y grupo de ex- 
plosión, no serón aptos para otra clase o grupo, debiéndose lograr la R»ro- 
bación correspondiente. 

Las tareas de inspección, mantenimiento, rerwraeiones .r ampliaciones 
de estas instalaciones, se harán únicamente sin tensión. 

b) Protección por sobrepresión interna: Este tipo de prote?eión impedirá one- 
cí ambiente explosivo tome contacto con partes di la Instalación que nne- 
dan producir arcos, chispas o calor. Para ello toda la instalación deberá c« f ar 
contenida dentro de envolturas resistentes, llanas o barrl''as ror aire o -ras 
inerte mantenido a una presión ligeramente supcrlcr a 1» del ambiente. 

Las envolturas no presentarán orificios 1 ajantes- que desemboquen en 
la atmósfera» exnl'-fivia. 

Las juntas deberán ser perfectamente maquinadas a fin de reducir las 
fugas del aire o ?as interior. 

Mientras la Instalación esté en servicio (con tensión) la sobrc-rcslon 
Interna deberá ser superior al valor mínimo cstab'ccido. Si esa sobrepresión 
se reduce por debajo del valor minlmo, el circuito eléctrico deberá ser sacado 
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da servicio (control automático o manual con .sistemas ele alarma). Del 
mismo modo no se podrá dar tensión a la instalación hasta que la sobre- 
presión no haya alcanzado el valor mínimo de seguridad. 

3.4.3. Los artefaotos, equipos y materiales que se utilicen en instalaciones 
eléctricas especiales, según 3.4.1. y 3.4.2., deberán estar aprobados por organis- 
mos oficiales. 

Xas ensayos de aprobación se realizarán según las norhias que correspondan 
a cada caso. Se aprobará un prototipo mediante la ejecución de todos los ensayos 
"ue Indica la norma. La aprobación por partidas se lrará por niucstrco. 

Los fabricantes de materiales eléctricos para uso en ambientes especiales, hú- 
medos, mojados, corrosivos o explosivos, suministrarán a los usuarios, copia de cer- 
tificado de aprobación de prototipo y partida, c instrucciones de mantenimiento. 

3.4.4. Es responsabilidad del usuario, la selección del material adecuado para 
cada tipo de ambiente, teniendo en cuenta el riesgo. 

3.6. Locales de baterías de acumuladores eléctricos. 

Los locales que contengan baterías eléctricas, serán de dimensiones adecua- 
das, tomadas en función de la tensión y capacidad de la instalación <cnntidad de 
elementos conectados, número de hileras y disposición de las mismas). .< 

En estos locales se adoptarán las prevenciones siguientes: 

a) El piso de los pasillos de servicio y sus paredes hasta 1,80 ni de altura serán 
eléctricamente aislantes en relación con la tensión del conjunto de baterías. 

b) Las piezas desnudas con tensión, se instalarán de modo que sea imposible 
para el trabajador el contacto simultáneo e inadvertido con aquéllas. 

e) Se mantendrá una ventilación adecuada, que evite la existencia de una at- 
mósfera inflamable o nociva. 

3.6. Electricidad estática. 

En los locales donde sea imposible evitar la generación y acumulación de car- 
pas electrostáticas, se adoptarán medidas de protección con el objeto de Impedir 
la formación de camiras eléctricos que al descargarse produzcan chispas capaces de 
originar Incendios, explosiones y ocasionar accidentes a las personas por efectos 
secundarlos. Las medidas de protección tendientes a facilitar la eliminación do la 
electricidad estática, estarán basadas en cualquiera de los siguientes métodos o 
combinación de ellos: 

a) Humidificacióu del medio ambiente. 

b) Aumento do la conductibilidad eléctrica «de volumen, de superficie o am- 
bas) de los cuerpos aislantes. 

** Descarga n tierra de las cargas generadas, por medio de puesta a tierra e 
interconexión de todas las partes conductoras susceptibles de tomar poten- 
ciales en forma directa o indirecta. 
■_. ^2? lnc<5Itla! > t,c Prevención deberán extremarse en los locales con riesgos de 
incendios o explosiones, en los cuales los pisos serán antistálicos y antichispazos, 
ra personal usará vestimenta confeccionadas con telas sin fibras sintéticas, para 
fl<S*LÍii* cn $. raci , on y acumulación de cargas eléctricas y los zapatos serán del tipo 
Bntiest&aco. Previo al acceso a estos locales, el personal tomará contacto con ba- 
ñas descargadoras conectadas a tierra colocadas de exprofeso, a los efectos de 
caminar tas cargas eléctricas que hayan acumulado. 

Cuando se manipulen líquidos, gases o iwlvos se deberi tener u cunta el valor 
Ot i su conductibilidad eléctrica, debiéndose tener especial cuidado en caso de pro- 
ductos de baja conductividad. 

ANEXO Vil 

v3orrcspon<licntc a los artículos ICO a 187 «le la Reglamentación 
aprobad» por Decreto N? 351/70 



CAPITULO 18 
I'rutrct-lón contra incendios 



». Dcfinlolones 



1.1. 



1.2. 



1.3. 



1.4. 



1.5. 



1.6. 



Caja de Escalera: Escalera incombustible contenida entre muros do re- 
sistencia al luego acorde con el mayor riesgo existente. Sus accesos serán 
cerrados con pueitas de doble contacto - cierre automático. 
Carga de Fuego: Peso en madera por unidad de superficie <Kg-'m2j 
capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los ma- 
teriales contenidos en el sector de incendio. 

Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorí- 
fico inferior de 18,41 MJ.kg. 

Los materiales liquides o gaseosos contenidos ..en •tuberías, barriles y 
depósitos, so considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la 
superficie del sector de incendios. 

Coeficiente de Sulida: Número de personas que pueden pasar por una 
salida o bajar por una escalera, por cada unidad do ancho de salida y 
por minuto. 

Factor de Ocupación: Número de ocupantes por superficie de piso, que 
es el numero teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la 
superficie de piso. En la proporción de una persona por cada equis (x) 
metros cundrados. El valor de (xj se establece en 3.1.2. 
Materias Explosivas: Inflamables de 1" Categoría; Inflamable de 2> Ca- 
tegoría; Muy Combustibles; Combustibles; Poco Combustibles; Incombus- 
tibles y Refractarias. 

A les efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de ener- 
gía, las materias y los productos que con ella se elaboren, transformen 
manipulen o almacenen, se dividen en las siguientes categorías: 

1.5.1. l?.;i)lo.sivos: Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de pro- 
ducir en forma súbita, reacción ezotérmica con generación de gran- 
des cantidades de gases, por ejemplo diversos nitroderlvados or- 
ganices, pólvoras, determinados esteros nítricos y otros. 

1.5.2. Inflamables de 1* Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores 
que mezcladas en proporciones adecuadas con el aire, originan mez- 
clas combustibles; su punto de inflamación momentáneo será igual 
o inferior a 4fFC, por ejemplo: Alcohol, éter, nafta, benzol, ace- 
tona y otros. 

Inflamables de 2* Categoría: Liquides que pueden emitir vapores 
que mezclados en proporciones adecuadas cotí el aire, originan mez- 
clas combustibles; su punto de inflamación momentáneo estará 
comprendido entre 41 y 120C, por ejemplo; Kerosene, aguarrás 
acido acético y otros. 

Muy Combustibles: Materias que expue.-las al aire, puedan ser 
encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de 
ignición, peí- ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, papel teji- 
dos de algodón y otros. 

Combustibles: Materias que puedan mantener la combustión aún 
después de suprimida la fuente externa de calor; por lo general 
necesitan un abundante aflujo de aire; en particular se aplica a 
aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para en- 
sayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 30 % 
de su peso por materias muy combustibles; por ejemplo: deter- 
minados plásticos, cueros, lanas, madera y tejidos de algodón tra- 
tadas con rctardadores y otros. 

Poco combustibles: Materias qur so encienden al wr sometidas a 
altas temperaturas, pero cuya combustión invar ablemente cesa 
al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: celulosas artifi- 
ciales y otros. 

Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama 
directa, pueden sufrir cambios en su estado físico, acompañados o 
no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia 
combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo v otros 
Refractarias: Materias que al ser sometidas a altas temperaturas, 
hasta 1.GO0 C, aun durante periodos muy prolongados, no alteran 
hlivnnia de sus características físicas o químicas, por ejemplo: 
amianto, ladrillos refractarios, y otros. 

Memos d.- escape: Medio de salida exigido, que constiluve la línea na- 
i "Jim l,ansll o que garantiza una evacuación rápida v ^e•íura. Cuando 
la ed ficaei o se desarrolla en uno o más nive].--. el mrd' ' do e.'-nrv estará 
constituí- .i por. 

1.6.1. Pii>:ciu s«:-eií'n: Ruta horizontal desde cualquier punto de un 
nivel hasta una salida. 



1.5.3. 



1.5.4. 



1.5.5. 



1.5.6. 



1.5.7. 



I.5.R. 



l.fi.2. s,,unda sección: Ruta vertical, escaleras abajo hasta el p'.c ó> 

las mismas. 
1.6.3. Tercera sección: Ruta horizontal desde el pie de la escalera lm^U 

el exterior de la edificación. 

1.7. Muro cortafuego "* 

Muro construido con materiales de resistencia al fuego similares a lo exigido « 
sector de incendio que divide. Deberá cumplir asimismo con los requisitos do n sis- 
tencia a la rotura por compresión, resistencia al impacto, conductibilidad ten- i* 
relación altura, espesor y disposiciones constructivas que establecen las normas jcs. 
pect¡v;.s. 

En el ultimo ;>¡.so el muro cortafuego rebasará en 0,50 metro por lo menos li 
cubierta del techo más alto que requiera esta condición. En caso de que el !< cal 
sujeto a esta exigencia no corresponda al último piso, el muro cortafuego alcanzar» 
desde el solado de esta planta al entrepiso inmediato correspondiente. 

Las aberturas tío comunicación incluidas en los muros cortafuego se obtura rár, 
con puertas dobles de seguridad contra Incendio (una a cada lado del muro) il« 
cierre automático. 

La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción <U 
juntas de dilatación deben ejecutarse de manera qtie se Impida el paso del fuegt 
de un ambiente a otro. 

1.8. rresurlxacióii 

Forma de mantener un medio de escape libre de humo, mediante la ir.iociin 
mecánica de aire exterior a la caja de escaleras o al núcleo de circulación vertical 
según el caso. 

1.!). rutilo tl<- inflamación momentánea 

Temperatura mínima, a la cual un liquido emite suficiente cantidad de vapor 
para formar con el aire del ambiente una mezcla, capaz de arder cuando se 
aplica una fuente de calor adecuada y suficiente. 

1.10. Resistencia al fuego 

Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un 
ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su 
capacidad resistente o funcional. 

1.11. Sector tic incrnilio 

Local o conjunto de locales, delimitados por muras y entrepisos de resistencia 
al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contieno, comunicado con un 
medio de escape. 

Los trabajos que se desarrollan al aire libre so consideraran como sector de 
incendio. 

1.12. Superficie de piso 

Arca total de un pls comprendido dentro de las paredes exteriores, monos las 
superficie por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso 

1.13. Unidad de ancho de salida 

Espacio requerido nara que las iiersonas puedan pasar en una sola fila. 

1.14. Velocidad de combustión 
Pérdida de peso por unidad de licmpt 

2. Resistencia al fuego de los elementos constitutivos de los edificios 

2.1. Para determinar las condiciones a aplicar, deberá considerarse el rU.vo 
que implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sec- 
tores o ambientes de los mismos. 

« o t A ta , lcs ílncs sc establecen los siguientes riesgos: (Ver Tabla 2.1 ) 
.2.2. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos se 
determinara en función del riesgo antes definido y de la 'carga de íucüo" 
de acuerdo u los siguientes cuadros: (Ver Cuadros 2.2.1 y 2.2.2.). 

2.3. Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos 
en muy combustibles" o "combustibles" y para tener en cuenta el estado 
¡ÍLf. 1 . 1 .! vlsk ! n Í1 qu ? «e Pueden encontrar ios materiales sólidos, podrá 
i ocurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos, 
sfdad) C ° n combustible normalizado imadera apilada, den- 

TABLA: 2.1. 



Actividad 
Predominante 



Clasificación de los Materiales 
Según su Combustión 



Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo 
12 3 4 5 6 7 



Residencial 
Administrativo 



NP 



NP 



B3 



R4 



Comercial 1 

Industrial 

Depósito 



Rl 



R2 



R3 



R4 



R5 



R€ 



R7 



Espectáculos 
Cultura 



NP 



NP 



R3 



R4 



NOTAS: 

Riesgo 1 - Explosivo 
Riesgo 2 - inflamable 
Riesgo 3 = Muy Combustible 
Riesgo 4 - Combustible 
tíicsgo 6 = Poco Combustible 
Riesgo 6 = Incombustible 
Riesgo 7 = Refractarios 
N. p. = No permitido 
El riesgo 1 "Explosivo" 



considera solamente ©orno fuente de ¡tinción. 
CUADRO: J.Í.1 



Caiga de Fuego 



Riesgo 
3 



Hasta 15 kg/n>= 



— F «0 



F 30 



F 30 



Desde 16 hasta 30 kg/m: 



— F 90 



F 60 



F 30 



F M 



Desde 31 hasta 60 kg/nv 



— F 120 



F M 



F 60 



F 30 



Desde 61 liasla 100 kg/m= 



— F 180 



F 1Í0 



F 90 



F 60 



Más de 100 kg/m" 



F 180 



F 100 



F 120 



F 90 



ffigtoa 28 
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CUADRO: 2.2.2. 



Carga de Fuego 



Riesgos 
3 4 



Basta 15 kg/m« 



NP 



F 60 



F 60 



5 

F 30 



Ütesdc 16 hasta 30 kg/m= 



— NP 



F 90 



F 60 



F C0 



tXsde 31 hasta 60 kg/m= 



NP 



F 120 



F 90 



F 60 



Desde 61 hasta 100 kg/ms 



— NP 



F 180 



F 120 



F 00 



Has de 10o kg/ms 



.— NP 



NP 



F 1U0 



F 120 



BOTA: 

W. P. = No permitido, 
inedia, superficie media). 

Para relaciones iguales o mayores que la unidad, se considerará el material o 
producto como muy combustible, para relaciones menores como "combustible". So 
exceptúa de este criterio a aquellos productos que en cualquier estado de subdivi- 
sión se consideraran "muy combustibles", por ejemplo el. algodón y otros. 

S. Medios de Escape. 

3.1. Ancho de pasillos, corredores y escaleras. 

3.1.1. El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corre- 
dones, se determinará en función del factor de ocupación del edificio y de una 
enastante que incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de salida. 

El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que 
tendrán 0,55 m. cada una, para las das primeras y 0,45 m. para las siguientes, para 
edificios nuevos. Para edificios existentes, donde resulte imposible las ampliaciones 
M permitirán anchos menores, de acuerdo al siguiente cuadro; 



ANCHO MÍNIMO PERMITIDO 



Unidades 



Edificios nuevos Edificios existentes 



2 unidades 1,10 m. 0,96 m. 

3 unidades 1,55 m. 1,45 m. 

4 unidades 2,00 m. 1,85 m. 

5 unidades 2.45 m. 2,30 m. 

6 unidades 2,90 ni. 2,80 ni. 

El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En todos 

caeoj, el ancho se medirá entre zócalos. 

El número "n" de unidades de anchos de salida requeridas se calculará con la 
siguiente fórmula: "n"' = N/l ,0, d-ncie N: número total de personas a ser eva- 
cuadas (calculando en base al fací'.» (> rcupnción). Las fracciones iguales o supe- 
riores a 0,5 se redondean: n .a li unida-i ;■ : exceso. 

3.1.2. A los efectos del cálculo uci lactw de ocupación, se establecen los va- 
lores de X. 

USO 



X cu ni= 



a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de concierto, salas de baile 1 

b» Edificios educacionales, templos 2 

c) Lugares de trabajo, lócale-, patius y terrazas destinados a comercio, 

mercados, ícii.is, cxposi'vnu'.s, re.-.iaui antes , 3 

d> ¿talonea de billares, canchas de boles y bochas, gimnasios, pistas de 

patinaje, refugios nocturnos de caridad 5 

c) Edificios de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, 

internados, casas de baile , B 

f) Vi.i.ndas privadas y colectivas *. ''. 12 

g) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el 
propietario, en su defecto será .' 16 

h) dalas de Juego 2 

i) Grandes tiendas, supeimercados, planta baja y 1er. subsuelo 3 

j) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores 8 

k) Hoteles, planta baja restaurantes 3 

1) Hoteles pisos superiores 20 

m) Depósitos 30 

En subsuelo, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone un nú- 
mero de tcuprnles doble del que resulta del cuadro anterior. 

3.1.3. A menos que la distancia máxima del recorrido o cualquier otra, cir- 
cunstancia haga necesario un número adicional de medios de escape y de escale- 
ras lnd. ¡vendientes, la cantidad de e&tos elementos se determinará de acuerdo a las 
siguientes reglas; 

3.1.3.1. Cuando por cálculo corresponda no más de tres unidades de ancho 
de salida, bastará con un medio de salida o escalera de escape. 

3.1.3.2. Cuando por cálculo corresponda cuatro o más unidades de ancho de 
salida, el número de medios de escape y de escaleras independientes se obtendrá 
por la expresión: 

N? de medios de escape y escaleras — "n" + 1 

4 

Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearán a la unidad siguiente. 
1.2. Situación de los niediiis de ~sc;'.pc. 

3.2.1. Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad de uso en 
pteo bajo, con comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación ma- 
yor de 30J personas y algún punto del local diste más de 40 metros de la salida,» 
medidos a través de la linea de libre trayectoria, tendrá por lo menos dos medios 

'de escape. Para el 2do. medio de escape, puede usarse la salida general o pública 
<iue sirve a pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo 
principal del edificio. 

3.2.2. Los locales interiores en piso bajo, que tengan una ocupación mayor 
de 200 personas contarán por lo menos con dos puertas lo más alejadas posibles una 
de otra, que conduzcan a un lugar seguro. La distancia máxima desde un punto 
dentro de un local a una puerta o la abertura exigida sobre un medio de escape, 
que conduzca a la via pública, será de 40 m. medidos a través de la linea de libre 
trayectoria. 

3.2.3. En pisos altos, sótanos y semisótanos se ajustará a lo siguiente: 
3.2.3.1.' Número de salidas: 

En todo edificio con superficie de piso mayor de 2.500 mi por piso, excluyendo 
el piso bajo, cada unidad de uso independiente tendrá a disposición de los usua- 
rios, por lo menos dos medios de escape. Todos los edificios que en adelante se 
pura comercio o industria cuya superficie de piso exceda da 600 m=. excluyen- 
do k - piso bajo tendrán dos medios de escape ajustados a las disposiciones de esta 
; «i-ai ie ilación, conformando "caja de escalera". Podrá ser una de ellas auxiliar 
o;. , . ", conectada con un medio de escape general o público. 
3..:. 3. 2. Distancia máxima a una caja de escalera. 

Xcdo punto de un aso, n situado en piso bajo, distará no más de 40m de la 
caja de escalera a t ,\\>\s cié la linea de libre trayectoria; esta distancia se redu- 
«tpá a la mitad en . :^..ios. 

3.2.3.3. Las escaleras deberán ubicarse en forma tal que permitan ser al- 
canzadas desde cualquier punto de una planta, a través de la línea de libre tra- 
yectoria, sin. atravesar un eventual frente de fuego. 

3.2.3.4. Independencia de la salida. 

Cada unidad de uso tendrá acceso directo a. los medios exigidos de escape, &l 
iBjdos los casca las salidas , de emergencia abrlrfta en el sentido de circulación. 



3.3. Caja tic escalera. • ' •' 

rcqu¡Mtos?° alCraS QUC collíormcn " Ca *" d « EscaJera" deberán reunir loa siguiente. 

2« i ' 1 .;..,? ran , oonstruidas J en material incombustible y contenidas entre muros da 
resistencia al fuego «corde con el mayor riesgo existente. 

d.3.2^ su acceso tendrá lugar a través de puerta de doble contacto con- un* 
resistencia a: fuego de igual rango que el de los muros de la ¿aja. Lo mwrla^Wr* 
hacia adentro sin invadir el ancho de paso. puerta «mra 

3.3 3. En los establecimientos la caja de escalera tendrá acceso a través da 
^,„ anU ¿ camara , con P uerta «óslente al fuego y de cierre autentico « tod« loa 
niveles Se exceptúan de la obligación de tener antecámara, las cajas de^scalert do 
los edificios destinadas a oficinas o bancos cuya altura sea menor de 20m 

lis r^hnS fi ,?' avamc,lt f •analizada c iluminada permanentemente. 

j.j.o. Dcbciu estar libre de obstáculos no permitiéndose a través de tilas a! 
acceso a ningún tipo de servicios, tales como; Mtaarios pwa utílef de Itamesa. 
Snte ? a otrS! ntlUCt05 de inclnerador y'° compactado?, ££ta¡d? a^r^Ta?: 
cierre automático UClUlS ** n,anteiMÍrAn Permanentemente cenadas, contando con 
«,. 3 ' 3 ?' Cu ando tenga una de sus caras sobre una fachada de la edificación. U 
fuego n ' SCr n * al utUieand0 materiales trar^arentes IruMentrn al 

tentes 3 al' fu** , aoabado6 ° revestimientos interiores serán incombustibles y •este- 

rf o 3 i' 3 "i 9 ' J-** , escale T ras se construirán en tramos rectos que no podran exceder 
de 21 alzadas cjuno. Las medidas de todos los escalones de un misino tramo aeran 
Iguales cutre sí y responderán a la siguiente fórmula.- »«■««« «*«•«» «™» 

donde: a = (alzada), no será mayor de 0.18 m. 
2* + p = 0,60m a 0,63 m. 
donde: p (pedada), no será mayor de 0,26 m. 
Los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera, cuando por a<guna 
circunstancia la autoridad de aplicación aceptara escaleras circulares o comueusa- 
'» e l nncho mínimo de los escalones será de 0,18 m. y el máximo de 0,36 m. 

3.3.10. Los pasamanos se instalarán para escaleras de 3 ó más unidades do 
ancho de sahd«, en ambos lados. Los pasamanos laterales o centrales cuya pro* 
yeccion total no exceda los 0,20 m. pueden no tenerse en cuenta en la medición, 
oei ancho. 

3.3.11. Ninguna escalera podrá en forma continua seguir hacia niveles infe- 
riores al del nivel principal de salida. 

3.3.12. Las cajas de escalera que sirvan a seis o más niveles deberán ser pee- 
sumadas convenientemente, con capacidad suficiente para garantizar la estanqueldad 
al humo. ~ 

Las tomas de aire se ubicarán de tal forma que durante un incendio el aire 
proyectado no contamine con humo los medios de escape. 

En edificaciones donde sea posible lograr una ventilación cruzada adecuada 
podrá no exigirse la presurización. 

3.4. Escaleras auxiliares exteriores. 

Las escaicras auxiliares exteriores deberán reunir las siguientes caracterfeticasr 

3.4.1. Sera ti construidas con materiales incombustibles. 

3.4.2. Si desarrollarán en la parte exterior de los edificios, y deberán dar 
directamente a espieos públicos abiertos o espacios seguros. 

'3. 4.3. Los cenv.i.iir-.iios perimetrales deberán ofrecer el máximo de seguridad 
al público a fin ele evitar caídas. 

3.5. Escaleras verticales o de galo. 

Las escaleras verticales o de gato deberán reunir los siguientes características; 

3.5.1. So construirán con materiales incombustibles. 

3.5.2. Tendrán un ancho no menor de 0,45 m. y se distanciarán no menos de' 
0,15 m. de la pared. < 

3.5.3. La distancia entre el frente de los escalones, y las paredes más próximas 
al lado de ascenso, será por lo menos de 0,75 m. y habrá un espacio libre de 0,40 tn. 
a ambos Indos del eje de la escalera. 

3.5.4. Deberán ofrecer 6uricicntes condicones de seguridad y deberán poseer 
tramos no mayores <ie 21 escalones con descanso en los extremos de cada uno de 
ellos. Todo el recorrido de estas escaleras, asi como tambiné sus descansos, deberán 
poseer «puyo continuo de espalda a pnrlir de los 2,25 m. de altura respecto al solado. •• 

3.C. Eíío» (eras mecánicas. 

Las escaleras mecánicas cuando constituyan medio de escape deberán reunir 
las siguientes características: 

3.0.1. Cumplirán lo establecido en 3.7. 

3.6.2. Estarán encerradas formando caja de escalera y sus aberturas deberán 
estar protegidas de forma tal que eviten la propagación de calor y humo. 

3.6.3. Estarán construidas con materiales resistentes al fuego. 

3.6.4. Su funcionamiento deberá ser interrumpido al detectarse el Incendio. 

8.7. Escaleras |>riuci|iulrs. 

Son aquéllas que tienen la función del tránsito peatonal vertical, de la mayor 
parte de la población laboral. A la vez, constituyen les caminos principales de in- 
tercomunicación de plantas. 

Si su diseño deberá obedecer a la mejor técnica para el logro de la mayor co- 
modidad y seguridad en el tránsito por ella. Se proyectará con superposiciones de 
tramo, preferentemente iguales o semejantes para cada piso, de modo de obtener 
una caja de escaleras regular extendida verticalmente a través de todos los pisos 
sobreelevados. 

Su acces" 6erá fácil y franco a través de lugares comunes de paso. 

Serán preferentemente accesibles desde el vestíbulo central de cada piso. 

Los lugares de trabajo comunicarán en forma directa con los lugares comunes 
de paso y los vestíbulos centrales del piso. x 

No se admitirá la instalación de montacarga en la caja de escaleras. 

La operación de éstos no deberá interferir el libre tránsito, por los lugares co- 
munes de paso y|o vestíbulos centrales de piso. Asimismo se tendrán eu cuenta 
las especificaciones del Código de la Edificación de la Municipalidad do la Ciudad 
de Buenos Aires y de otros Municipios según corresponda. 

3.8. Escaleras secundarias. 

Son aquellas que intercomunican sólo algunos sectores de planta son as de la 
misma. 

Se tendrán cu cuenta las especificaciones de la Municipalidad de la Ctudao de 
Buenos Aires y de las demás Municipios, según corresponda. 

No constituye medio de escape, por lo que en tal sentido no se la ha de con- 
siderar en los circuitos de egreso del establcciminto. 

3.9. Escaleras fijas de servicio. 

Las partes metálicas y herrajes de las mismas serán de acero, hierro forjado, 
fundición maleable u otro material equivalente y estarán adosadas sólidanvuti a 
los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las precisen. 

La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al 
lado de ascenso será por lo menos de 0,75 metras. La distancia entre la parte r>o¿- 
terior de los escalones y el objeto fijo más próximo será por lo menos de 11 cen- 
tímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la 
escala si no está provista de jaulas u otree dispositivos equivalentes. 

Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de nueve metros, se instala- 
rán plataformas de descenso cada nueve metros o fracción. 

3.10. Escaleras de mano. 

Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de so"^., 
estabilidad v seguridad y en su caso, de aislan: c-.x-i o Inccmirtlón 

Cuando sean de madera los largueros, serán de una sola pieza y »os p idafi -s 
estarán bien ensamblados y no solamente clavado.-,. 

Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con b.irniz transpicnte 
para evitar que queden ocultos sus posibles defecto--. 

Se prohibe el empalme de dos escaleras, a no ser que ei- r " •«f-'-uctura cuenten- 
con dispositivos especialmente preiJarados para ello. 
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Los escaleras de mano simples no deben salvar más cL cinco nidias, a menos 
da que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido 5U uao para alturas su- 
periores * siete metros. 

Para alturas mayores de siete metros sera obligatorio el empleo do escaloras es- 
peciales roscqrtiblcs de ser lijadas sólidamente por su cabeza y su base y para 
Utilización sera obligatorio el cinturón de seguridad. Loe escaleras de carro estarán 
provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 

En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las' siguientes precauciones: 

a) Se apoyarán en superficies planos y sólidas y en'su delecto sobre placas ho- 
rizontales do suficiente resitencia y fijeza', 

b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas y otro mecanismo 
antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior; 

e) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos 
superiores de apoyo; 

d) Kl ascenso, descenso y trabajo se hará 6iompre de frente a ion mismas; 

e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de "sujeción- 
í) No ec utilizarán simultáneamente por dos U abaja dores; 

g) Se prohibe sobre los mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 

kilogramos-, 
h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será 

la cuarta parte de la longitud de la escalera basta tal punto de apoyo. 
Las escaleras de tijera o dobles, de pokiaíin, esU.ián provistas ele cadenas o 
cables que impidan su abertura al ser utilizada-. .. ilr topos en su extremo superior. 

í.ll. l'lalaf urina de traba;». 

Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de malcríales 
■olidos y su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas fijas o mó- 
viles que hayan de soportar. > 

Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se man- 
tendrán libres de obstáculos y estarán provistas do un sistema de drenaje ouc per- 
mlta la eliminación de productos resbaladizos. 

Las plataformas que ofrezcan peligro de calda desde más de dos metros estarán 
protegidas en todo su contorno por barandas. 

Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se empicarán disposi- 
tivos de seguridad que eviten su desplazamiento o calda. 

1.12. Rompas. 

Pueden utilizarse rampas en reemplazo de escaleras de escape, siempre que 
tengan partos horizontales a manera de descansos en los sitias donde' la rampa 
cambia de dirección y en los accesos. La pendiente máxima será del 12 % y su 
solado será antideslizante. Serán exigibles las condiciones determinadas para las 
cajas de escaleras. 

8.13. Puertas giratorias. 

Queda prohibida la instalación de puertas giratorias como elementos integran- 
tes de los medios de escape. 

4. Potencial extintor. 

4.1. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, res- 
ponderá a lo establecido en la Tabla 1. 

TABLA 1 



CARGA 

DE 
FUEGO 



Riesgo 1 
Explos. 



RIESGO 
Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 
Inflaría. Muy Comb. Comb. Poco Comb. 



hasta 15 Kg/m2 
16 a 30 Kg/m2 
31 a 60 Kg/m2 
61 a 100 Kg/m2 
> 100 Kg/m2 



1 A 1 A 1 A 

2 A 1 A 1 A 

3 A 2 A 1 A 

6 A 4 A 3 A 

determinar en cada caso. 



4.2. El potencial mínimo de los matafuegos pora fuegos de clase 13, responde- 
rá a lo establecido en la Tabla 2, exceptuando fuegos de líquidos inflamables que 
presenten una superficie mayor de i m2. 



TABLA 2 



CARGA 

DE 
FUEGO 



Riesgo 1 
Explos. 



RIESGO 
Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 
Inflara. Muy Comb. Comb. Poco Comb. 



C B 

8 B 

10 B 

20 B 

A determinar en 



4 B 

6 B 

8 B 

10 B 

cada caso. 



Hasta 15 Kg.'m2 
16 a 30 Kgni2 
31 a 00 Kg/m2 
61 a 100 Kg/m2 
> 10ü Kg/m2 

6. Condiciones de situación. 

5.1. Condiciones generales de situación: 

Si la edificación se desarrolla cu pabellones, se dispondrá que el acceso de los 
vehículos del servicio público de bomberos, scu posible a cada uno de ello«. 

5.2. Condiciones especificas de situación: 

Las condiciones especificas de situación estarán caracterizadas con letra S 
seguida de un número de orden. 

5.2.1. Condición S 1: 

El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de las vías de trán- 
sito y en general, de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrá la 
medida que fije la Reglamentación vigente y será propoicional en cada caso a la 
peligrosidad . 

5.2.2. Condición S 2: 

Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste cu zona urbana o den- 
samente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente tsalvo las aberturas 
exteriores de comunicación), con un muro de 3,<!0 m. do uluira mínima y 0,30 m. 
de espesor de albañilcria de ladrillos macizes o 0,03 ni. de hormigón. 

C. Condicionas de construcción. 

Las condiciones de construcción, con¡-tiluyon requerimientos constructivos que 
se relacionan con las características del riesgo de los sclorcs de incendio. 

0.1. Condiciones generales de construcción: 

C.l.l. Todo elemento constructivo que constituya el limite físico de un sector 
de incendio, deberá tener una resistencia ni fuego, conforme a lo indicado en el 
respectivo cuadro de "Resistencia al Fuego" <F), que corresponda de acuerdo n 1» 
naturaleza de la ventilación del local, natural o mecánica. 

6.1.2. Las puertas que separen sectores de incendio de un edificio, deberán 
ofrecer igual resistencia al fuego que el sector donde se encuentran, su cierre será 
automático. 

El mismo criterio de resistencia al fuego se empleará para las ventanas. 

6.1.3. En los riesgos 3 a V, los ambientes destinadas a salas do máquinas, de- 
berán ofrecer resistencia al fuego mínima de F 00, al igual que las puertas que 
abrirán hacia el exterior, con cierre automática de doble contacto. 

6.1.4. I.G6 sótanos con superficies de planta igual o mayor que 05.C0 m- be- 
berán tener en 6U techo aberturas de ataque, del tamaño de un circulo de 0,26 m. 
de diámetro, fácilmente identificablc en ei piso inmediato superior y cerradas con 
baldosas, vidrio de piso o cimpa metálica sobre marco o bastidor. Estas aberturas 
se instalarán a razón de una cada 65 m=. 

Cuando existan dos o más sótanos superpuestos, cada uno deberá cumpür ei 
requerimiento prescripto. La distancia de cualquier punto de un sótano, medida a 
travís de la linea de libre trayectoria hasta una caja de escalera, no deberá supe- 
rna los 20,00 m. Cunndo existan 2 ó más salidas, las ubicaciones de las mismas 
serán tales que permitan alcanzarlas desde cualquier punto, ante un frente de 
fuego, sin atravesarlo. 

6.1.5. En subsuelos, cuando el inmueble tenga pisos alto-Ñ el acceso al ascen- 
sor no podrá ser directo, sino a través de una antecámara con puerta de doble 
contacto y cierre automático y resistencia al fuego que corresponda. 



6.I.G. A una distancia inferior a 5,00 m. de la Linea Municipal en el nivel 
de acceso, existirán elementos que permitan cortar el suministro de gas, la elcc-> 
tricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio. 

üc asegurará mediante linca y¡o equipos especiales, el funcionamiento del equipo 
lüdroncumalico de incendio, de las bombas elevadoras de agua, de lct ascenso- 
res contra incendio, de la iluminación y señalización de los medios de encape "J 
de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y evacuación, cuando el 
edificio sea dejado sin corriente eléctrica en caso de un siniestro. 

6.1.7. En edificios de más uc 25,00 m. de altura total, se deberá contar coa 
un Bsccikior por lo menos, de cjructeri¿ticas contra incendio. 

0.2. Condiciones especificas de Construcción: 

Las condiciones especificas de Construcción, estarán caracterizadas con la le- 
tra C, seguida de un número de orden. 

6.2.1. Conuición C l: 

Las cajas de ascensores y montacargas, estarán limitadas por muros de rcstoi 
tendía al luego, del mismo ratioo que el exigido para lw. muros, y serán de doblo 
contacto y estarán provistas <k: cierre automático. 

C.2.2. Condición C 2: 

Las ventanas y las puertas do acceso a los distintos locales, a los que re acceda 
desdo m medio interno de circulación de ancho no menor de 3,00 m podrán no 
cumplir con nin;;i.n requisito cíe ív.i.vtrnoia al fuego en particular. 

tí. 2. 3. Condición o J: 

Lo» sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor ds 
1.000 m2. SI la .-.iip.rlicic es superior a 1.000 m2, deben eiccUarse subd! , ¡sienes 
con muri'S cortatu;.'. .> de modo tal que lo.s nueva; ambientes no excedan el área 
antedicha. 

En lunar de la Interposición de muros cortafuego, p.,diá ). -Leerse toda el arta 
con rociadores automáticos para superficies de piso cubierta;; que no superen loa 
2.000 m2. 

6.2.4. Condición C 4: 

Lo.s sectores de incendio deberán tener una superficie cubiñrta no mayor do 
1.500 in2. En caso contrario se colocará muro cortafuego. 

En lugar de la intcr|A)sición cic muros cortafuego, podrá protegerse toda el 
área ci.n rociadores aut'.mállcos para superficie cubierta que no supere ios 3. r 00 mJ. 

6.2.5. Condición C 5: 

La cabina de proyección será construida con material incombustible v no ten- 
drá más aberturas que las correspondientes, ventilación, visual del operador s.tllda 
del haz luminoso do proyección y p-.icrta de entrada, la que abrirá de adentro Vacia 
afuera, a un medio de salida. La entrada a la cabina, tendrá puerta Inco-iibus- 
tlblc y estará aislada del público, fuera de su vista y de los nasajes generales. Las 
dimensiones de la cabina no serán inferiores a 2,50 m por ¡ado y. tendrá suficiente 
ventilación mediante vanos o conductos al aire libre. 

Tendrá una resistencia al fuego mínima de F 00, al igual que la puerta. 

C.2.-0. Condición C 6: 

ü. 2. 6.1. Los locales donde utilicen películas Inflamables, serán construidos en 
una sola planta sin edificación superior' y convenientemente aislados de les depó- 
sitos, locales de revisión y dependencias. 

Sin embargo, cuando se utilicen equipos blindados podrá construirse un piso 
alto. 

6.2.6.2. Tendrán dos puetlas que abrirán hacia el exterior, alejadas entre 
sí, para facilitar una rápida evacuación. Las puertas serán de igual resist :icia al 
fuego que el ambiente y darán a un paslllo.antecámara o patio, que comunique 
directamente con los medios de escape exigidos. Sólo podrán funcionar con una 
puerta de las características especificadas las siguientes secciones: 

C2.fi. 2.1. Depósitos: cuyas estanterías estén alejadas no menos de 1 m del 
eje de la puerta, qne, rtitre ellas exista una distancia no menor de l.fO ni y que 
el punto más alejado del local diste no más que 3 m del mencionado eje. 

6.2.6.2.2. Talleres ríe revelación: cuando sólo se utilicen equipos Minados. 

6.2.6.3. Los depósitos de películas inflamables tendrán compartimientos indi- 
viduales con un volumen mávimo de 30 m3 estarán independizados de lodo otro 
local y sus estanterías serán inc .nibustibles. 

6.2.6.4. La iluminación ;irt ; Ii'inl del local en que se elaboren o almiccnen 
películas Inflamables, s^rá c"i\ lámparas eléctricas protegidas e interruptores situa- 
dos fuera del local v en el ca.;o ric situarse dentro del local estiran blindados. 

6.2.7. Cond'ción C 7: 

En los depósitos de malcríales en estado liquido, ron capacidad siipp'inr a 
3.000 litros, se deberán adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar 
que los contiene. 

6.2.8. Condición C 8: 

Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo, como 
dependencia del piso inferior, constituyendo una misma unidad ds trabajo" s'empre 
que posea salida independiente. Se exceptúan estaciones de servirlo donde se podra 
construir pisos elevados destinados a garaje. En ningún caso «c permitirá l, t cons- 
trucción de subsuelos. 

6.2.0. Condición C 9: 

Se colocará un grupo electrógeno de arranque automático, con capacidad ade- 
cuada para cubrir las necesidades de quirófanos y artefactos de vital funciona- 
miento. 

6.2.10. Condición C 10: 

Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serán 
de 0,30 m de espesor en albañilcria, de ladrillos macizos u hormigón armado da 
0,07 m de espesor neto y las aberturas serán cubiertas con puertas metálicas. Las 
diferentes secciones se refieren a: sala y sus adyacencias, los pasillos, vestíbulos 
y el "foyer" y el escenario, sus dependencias, maquinarias c instalaciones: los ca- 
marines para artistas y oficinas de administración; los depósitos para decoracio- 
nes, ropería, taller de escenografía y guardamuebles. Entre el escenario y la sala, 
el muro proscenio no tendrá otra abertura que la correspondiente a la boca del 
escenario y a la cntrad.i a esta sección desde pasillos de la sala, su coronamiento 
estará a no menos de 1 m sobro el techo de la sala. Para cerrar la boca de la 
escena se colocará entre el escenario y la sala, un telón de seguridad levadizo, 
excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones luminoas, quo 
producirá un cierre perfecto en sus costadas, piso y parte superior. Sus caracterís- 
ticas constructivas y forma de accionamiento responderán a lo especificado en la 
norma correspondiente. 

En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de abertura calcu- 
lada a razón de 1 m2 por cáela 500 m3 de capacidad de escenario y dispuesta 
de modo quo por mm-micnto bascular pueda ser abierta rápidamente al librar la 
cuerda o soga de "cañr.mo" o "algodón" sujeta dentro de ¡a oficina de scruridad. 
Los depósitos de drconvlrs, ropas y aderezos no podrán emplearse en la parle baja 
del escenario. En el escenario y contra el muro de proscenio y en comunicación 
con los medios exigidos de escape y con otras scccionccs del mismo edificio, habrá 
solidario con la ectructurn un local isvra oficina de seguridad, ' de lado no inferior 
a 1,50 ín *¡ 2.50 m de altura y puerta con una resistencia al fuego de F 00. Los 
cines no cumplirán ci;ta condición y los cines-teatro tendrán lluvia sobre escenario 
y telón de seguridad, para más de 1.000 localidades y hasta 10 artistas. 

<;.2.1l. Condición C 11: 

Les medios de escape del edificio con sus cambios do dirección (corredores, es- 
caleras y rampas), serán señalizados en cada piso mediante Hechas indicadoras de 
dirección, de metal bruñido o de espejo, colocadas en las paredes a 2 m sobre el 
solado, c iluminada, en las horas de funcionamiento de los locales por . lámparas 
compuestas por importes y globos do vidrio o por sistema de luces alimentado por 
cneifia eléctrica, mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación indepen- 
diente del edificio, con transformador que reduzca el voltaje de manera tal qu« 
la tensión c intensidad suministradas no constituya un peligro para las personas, 
en caso de incendio. 

7. Condiciones de extinción. 

Las condiciones de extinción, constituyen el conjunto de exigencias destinados 
a suministrar los medios que faciliten la extinción de un Incendio en sus distintas 
etapas. 

7.1. Condiciones generales de extinción. 

7.1.1. Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo do 
extinción equivalente a 1 A y 5 BC, en cada piso, en lugares accesibles y prác'icoa, 
distribuidos a ratón de 1 cada 200 m2 de superficie cubierta o fracción. La clase 
de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable. 

7.1.2. La autoridad competente podrá exigir, cuando a su juicio la naturaleza 
del riesgo lo justifique, una mayor cantidad de matafuegos, asi como también la 
ejecución de Instalaciones fijas automáticas de extinción. 
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7.1.3. Salvó para, los riesgos 5 a 7. desde el segundo subsuelo Inclusive hacia 
abajo, se deberá colocar un sistema de rociadores automáticos conforme a las nor- 
mas aprobadas. 

7.1.4. Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio, 
©uyo fondo se encuentre sobre el nivel del predio, de capacidad no menor a 20 m3, 
deberá equiparse con una cañeria de 76 mm de diámetro, que permita tomar su 
caudal desde el frente del Inmueble, mediante una llave doble de incendio de 
63,5 mm de diámetro. 

7.1.5. Toda obra en construcción que 6upcre los 25 m de altura poseerá una 
cañería provisoria de 63,5 mm de diámetro Interior que remate en una boca de 
Impulsión situada en la linca Municipal. Además tendrá como mínimo una liare 
de 45 mm. en cada planta, en donde se realicen tareas de armado del encofrado. 

7.1.0. Todo edificio con más de 25 m y hasta 38 m, llevará una cañería de 
63,5 mm de diámetro interior con llave de incendio de 45 mm cu cada piso, co- 
nectada en 6U extremo superior con el tanque sanitario y en el inferior con una 
boca de impulsión en la entrada del edificio. 

7.1.7. Todo edificio que supere los J8 m de altura cumplirá la Condición E 1 
y además contará con boca de impulsión. Loe medios de escape deberán protegerse 
con un sistema de . rociadores automáticos, completados con avisadores y|o detec- 
tores de incendio. 

7.2. Condiciones específicas de extinción: 

Ijiu condiciones especificas de extinción estarán caracterizadas con la letra E 
seguid» de un número de orden. 

7.2.1. Condición E 1: 

So Instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será determinada 
por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. En actividades 
predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio 
de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto de 
eficacia adecuada. 

7.2.a. Condición E 2: 

Se colocará sobre el escenario, cubriendo toda su superficie "n sistema ele llu- 
via, cuyo accionamiento 6erá automático y manual. Para este último caso se uti- 
lizará una palanca de apertura rápida. 

7.2.3. Condición E 3: 

Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 deberá cum- 
plir 1» Condición E 1; la superficie citada, se reducirá a 300 m2 en subsuelos. 

7.2.4. Condición E 4: 

Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 1.000 m- deberá cum- 
plir la Condición E I. la superficie citada se reducirá a 500 m- en subsuelos. 

7.2.5. Condición E 5: 



En las estadios abiertos o cerrados coa mis de 10.000 localidades se colocará un 
servicio de agua a presiun, satisfaciendo la Condición E 1. 

7.2.6. Condición E 6: 

Contará con una cañería vertical de un diámetro no inferior a 63.5 mm. cou do» 
ca de incendio en cada piso de 45 mm. de diámetro. El extremo de ceta cañerís"* 
alcanzará a la linea municipal, terminando en una válvula esclusa para boca de im- 
pulsión, con anilla giratoria de rosca hembra, inclinada a 45° hacia arriba si so fe- 
coloca en acera, que permita conectar mangueras del servicio de bomberos, 

7.2.7. Condición E 7: 

Cumplirá la Condición E 1 si el local tiene más de 500 m= de superficie de pis* 
en planta baja o más de 150 m= si está en pisos altos o sótanos. 

7.2.8. Condición E 8: 

Si el local tiene más de 1.500 m= de superficie de piso, cumplirá con la' Con» 
dioión E L En subsuelos la superficie se reduce a 800 m*. Habrá una boca de im- 
pulsión. 

7.2.9. Condición E 9: 

Los depósitos c industrias de riesgo 2, 3 y 4 que se desarrollen al aire libro, 
cumplirán la Condición E 1, cuando posean más de 600, 1.000 y 1.500 m> de super- 
ficie de predios sobre los cuales funcionan, respectivamente. 

7.2.10. Condición E 10: 

TJn garaje o parte de él que gc desarrolle bajo nivel, contará a partir del 2* 
subsuelo inclusive con un sistema de rociadores automáticos. 

7.2.11. Condición E 11: 

Cuando, el edificio consiste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además ten- 
ga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m= contará con avisadores 
automáticos >*|0 detectores de incendio. 

7.2.12. Condición E 12: 

Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además ten- 
ga una superficie de piso que acumulada exceda los 90o tn-, contara con rociado^ 
res automáticos. 

7.2.13. Condición E 13: 

En las locales que requieran esta Condición, con superficie mayor de 100 m* la 
estiba distará 1 m. de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m*. habrá 
camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba 
ocupar» más de 200 m-' del eolado y su altura máxima permitirá una separación 
respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior 
a 0,25 m. 

Ver gráfico ilustrativo "Cuadro de Protección contra Incendio" 
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ANEXO VIH 

Correspondiente ni Q'^'lu'o 22 de la Rcglainculación 
aprobada por ¿2te do N? 351 79 

INFORME ANUAL ESTADÍSTICO 



3. Kcsumcn numérico de accidentes del traba.'o. 



i. Antecedentes c Instrucciones 



laforme ha sido diseñado para cumplimentar cl Capitulo 22 tic la pre- 
sente Reglamentación, con la finalidad de poder disponer de información relaciona- 
da- con accidentes y enfermedades del trabajo. 

Deberá ser debidamente cumplimentado per cl empleador en tedas sus parte» y 
remitido del 1» al 15 de enero de cada año con les datos del año anterior, a la 
Dirección Nacional Higiene y Seguridad cu cl Trabajo, del Ministerio de Trabajo. 
Buenos Aires. 

Será confeccionado por triplicado y elevado por duplicado por todos les csta- 
bleclmiflatca comprendidos en cl citado decreto. Uno de los ejemplares quedará ar- 
chivado en el Servicio de Medicina del Trabajo tlol eslableimirnto. sin '.imite .-!'• 
tiempo, a disposición de la autoridad competente formando parte del legajo del 
establecimiento. 

Deberá llenarse a máquina o con letra tipo imprenta. 

S. Informe General 

Denominación del establecimiento 

Nombre del titular o titulares 

Domicilio legal 

Localidad Provincia 

Rama de actividad (1) 

Domicilio Administración Central 

Localidad Provincia 



tt) Según la "Clasificación industrial lnlcrnacionnl uniforme de tedas las activi- 
dades económicas" (Publicación: Recomcndr.ri rea Internacionales sobre esta- 
dísticas del trabajo - OIT - ISBN 92-2-301376-3 — Edición 1975) (Documento A). 



a. Acc'Jentcs me. t .les: 

b. Incapaciuaúcs permanentes: <1) 

c. Incapacidades tcmpiralcs: (2) . 

d. Otros casos: 13) 



(1) Accidentes que han provocado de manera permanente una incapacidad física o 
mental o una diminución de la capacidad de trabajo. 

(2) Accidentes que lian provocado una incapacidad de trabajo de por lo menos 
un día completo, odenás del día en el cual el accidente ha ocurrido, aunque 

i- esos di,is de incapacidad sean días durante los cuales la víctima no hubiera 
trabajado. 
<3> Otros casos- accidentes que han provocado una incapacidad de trabajo de una 
duración infirió.- a la prevista en t2) sin incapacidad permanente. 



4. Tasas. 

Tnsa 

de 

frecuencia 

Tu.sa 

tic 

incidencia 

Tasa 

de 

gravedad 



N" de acc'dcntcs durante cl año x l.COO.000 



N? ele horas -hombre traba jrdas durante el año (4) 
N? tic- ate denlos durante l:1 año x l.lfíO.OCO 



Promedio de trabajadores durante cl año <4) 

N? de días de trabajo pcrdidus en cl año x 100C '5) 



N? de horas - hambre trabajadas durante cl año (4) 
(4> Trabajadores expuestos al riesgo. 

(5) Pa.Ta calcular la< tasa de, g'a'.od d, lor. accidentes mortales y aqutllos iuc ori- 
ginen un-i incap.tc'datl trtül permanente se cucn'an como una pérdida equiva- 
lente a 6.000 dias Uc trabajo. 

Para los accidentes que originen un» iii^ap. edad parcial permanente por am- 
putaciones, se tendrá cu cuenta la tabla siguiente: 
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Miembro Superior 

Cualquier punto entre el codo y el hombro, Incluyendo éste 4.500 

Cualquier punto entre la muñeca y el codo, incluyendo éste 3.GO0 

Mano y Muñeca 

Amputación parcial o total Pulsar Indico Medio Anular Meñique 

Falange dlstal 300 100 75 G0 50 

Falange media — 200 150 120 100 

Falange proxunal 800 400 300 240 200 

Metacarpo 300 600 500 450 450 

Mono (a la altura de la muñeca) . . 3000 



Miembro Inferior 

Cualquier punto entre la rodilla y la cadera, incluyendo ésta 
Cualquier punto entre el tobillo y la rodilla, incluyendo ésta 

Pie y Tobillo 



4.500 
3.000 



Amputación parcial o total 



Dedo Grande 



Cualquiera de los ->tros 
dedos 



Falange tlistal 

Falange inedia 

Falange proximal 

Mctatarso 

Pie (a la altura del tobillo) 



150 

300 

600 

2400 



35 

75 

150 

350 



Dañas Funcionales 



Un ojo ( pérdida do la visión), haya o no visión en el otro 

Ambos ojos (pei-'Mda de la visión), en un solo accidente 

un oido (pérdida completa de la audición), haya o no capacidad de oír 

en el otro 

Ambos oídos (pérdida completa de la audición), en un soio' accidente '!'. 



1.800 
G.00O 

000 
3.000 



Clarificación de los accidentes del traba/n. 

I ACCIDENTE 

I A. Clasificación de las accidentes del trabajo según !« forma del accidente (1). 



Forma / Grupo 
(2) (3) 1 



10 



TOTAL 



1.11 
1.12 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
3.31 
3.32 
3.33 
3.33 
3.34 
4.41 
4.42 
4.43 
5.51 
5.52 
5.53 
5.54 
6.01 
6.62 
6.63 
7.64 
8.31 
8. 82 
«.83 
9.91 
9.92 
TOTAL 



(1) E-:tc cuadro podrá simplificarse, consignando solamente en la columna de la 
i/qui'ria los mímelos correspondientes a las formas de accidentes registradas. 

<2' Sckúi» Kri'omci'rtacioncs Internacionales sobre estadísticas del trabajo" OIT - 
ISBN 92-2-30137(5- 3 - Edición 1975 (Lesiones profesionales - Anexo A). 

(3) Según :'Clasificación Internacional uniforme de ocupaciones" OIT Edición re- 
visada, 19C8 (Ginebra 1070). 

IB. Clarificación de los accidentes del Trabajo según el agento material (1). 



Agente / (3) 1 
<2) / Grupo 



10 



TOTAL 



111 
112 
119 
121 
122 
129 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
139 
141 
142 
143 
144 
149 
151 
162 
159 
161 
169 
191 
192 
193 
194 
185 
199 
211 
312 
213 
314 
21!) 
321 



Agente /<3)12Si66780 10 TOTAL 

(2) /Grupo 



229 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
239 
_4 
251 
252 
2S1 
2112 
2U0 
.111 
312 
3K» 
315 
31!) 
321 
322 
323 
324 
325 
33 
341. 
342 
313 
344 
34!) 
35 
301 
302 
Mi'J 
37 
3K 
3!) 
41 
421 
422 
423 
424. 
429 
43 
441 
449 
4!) 
511 
512 
513 

sur 

52! 
522 

524 
525 
f¡2« 
52» 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
539 
«11 
c •> 
.. I i!» 



AL 

ti) lisio cuadro puede simplificarse, consignando solamente en la columna do 1* 
con el aceidcn"e Umer0S corrcspom,ientes a ]o,i «ecnlcs nuuerir.ks relacionadas 

v2) i S ^ l ¿ ,, n !l Rcc í rae í^i? ncs , 1,1, S. , S^ on ÍÍS sobre Cütatliattcns del trabajo" OIT - 
ISBN 92 - 2 - 3013 «O - 3 - Ediolón 1975 (Lesiones profesionales - Anexo B). 

(3) Según '^Clasificación internacional uniformo de ocupaciones" OIT, Edición re- 
ía Clasificación de los accidente» dol teabajo según la naturaleza de lesión (1). 



Naturaleza 
(3) 




8 D 



10 



TOTAL 



10 Fracturas (4) 
20 Luxaciones (5) 
25 Torcetluras y esguin- 
ces <8) 
3d í:iiiimociuiii\s y lr»U- 
mhos miemos 
t 

40 .i • 1 ..iucioncs y enu- 
cleaciones (8) 

41 Otras heridas (9) 

50 Traumatismos super- 
ficiales (101 
65 contusiones y aplas- 

t..Ull.v'llll*> (11) 

6(1 i-i . euu-.duras (12) 
70 Envenenamientos 
agudos c intoxica- 
ciones agudas (13) 

80 Efectos del tiempo, 
di- lu exposición ai 
frío y a los elemen- 
tos y de otros esta- 
dos conexas (14) 

81 Asfixia- (16) 

82 Kfcctos de la clcc- 
Iricldad (16) 

83 alectos nocivos de 
las radiaciones (17) 

90 U.siiines múltiples 

<!■ ii'iluruleKas di- 

¡«■rcnlts (18) 
fc) "■ i :iumati.smos 

v ' i, '¡mutismo*; m«l 

l ;t¡ s (19) 

TOTAL 
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lio líí. 



las 






ttt Este cuadro puede simplificarse, consignando • sahúmente en la column¿ 
la izquierda los números correspondientes a la» lesiones registradas. 

(fl> Corresponde al Manual de la clasificación estadística internacional do 
enfermedades, traumatismos y causas de defunción (OMS). 

(8) Scnún "Clasificación intcrnucionnl uniforme de ocupaciones'' OIT Edición re- 
visada, 1868 (Ginebra 1070). . , . , 

(«) (N800-N829): Incluye las fracturas simples: los fracturas acompañadas ac le- 
siones en partes blandas (fracturas abiertas); las fracturas acompañadas de 
lesiones en las articulaciones (.luxaciones, etc.); las ' fracturas acompañadas 
de lesiones internas o nerviosas. 

(NÜ30-N839): Incluyo las subluxaciones y Ice desplazamientos. Excluye las 
luxaciones con fractura (10). 

(N31U-H848): Incluye las rotulas, los desgarramientos y ¡as laceraciones de 
mú-.culos, tendones, ligamentos y articulaciones a menos que vayan asociados 
con una herida abierta; comprende también las hernias producidas por es- 
fuerzos. , , , 

f») (N852-N855, N860-N8G9, N958): Incluye las contusiones internas, las hemorra- 
gias internas, los desgarramientos internos, las roturas internas, a menos que 
vayan acompañados por fractura. Excluye estos traumatismos cuando van 
acompañados por fracturas (10). 

S) (N871. N886-N888, N89G-N898): Incluye la avulsión traumática del ojo. 
> (N850 N870, N872-N879, N880-N885, N890-N895, N900-N908): Incluyo los des- 
garramientos, las heridas, las cortaduras, las heridas contusas, las heridas del 
cuero cabelludo, así como la avulsión de una uña o de una oreja, comprende 
las heridas acompañadas de lesiones de nervios. _ 

Excluye las amputaciones traumáticas, las enucleaciones, la perdida trauma l-iic-* 
del ojo (40); las fracturas abiertas (10); las quemaduras con herida (00 1 y las 
heridas superficiales (50). 



SIO) 



;otw 



0SP 



o»> 



(M) 



(») 



(Wl 



(N010-N918): Incluye las escoriaciones, los rasguños, las ampollas, las picaduras 
de insectos no venenosos, las heridas superficiales; incluye igualmente las lesio- 
nes superficiales provocadas por un cuerpo extraño que pendra en el oju. 
(N851, N920-N929): Incluye las heiiurtrusis, los hematomas y las tnachac-.iouras; 
las contusiones y Aplastamientos con heridas superficiales. 
Excluye las conmociones (30); las contusiones y aplastamientos con fractura (íoj-, 
las contusiones y aplastamientos con heridas (41). 

(NC-10-NiM») • Incluye las quemaduras por objeto callente; por fuego, por liquido 
hirviendo; por fricción; por radiaciones (infrarrojas); por substancias químicas 
(quemaduras exlernas solamente)', quemaduras con herida. 
Excluye las quemaduras caucadas por la absorción de una substancia, c-ni.-si va 
o caustica (70); las quemaduras causadas por el sol (H0>; las cfcrlos de r¡J/o 
(80), las auemnduras causadas por la corriente eléctrica (02) y los decios ac 

las radiaciones, excepto las quemaduras iH3>. 

(N9CQ-N979): Incluye las efectos agudos de la inyección, de la ingestión, de la 
absorción o de la inhalación de substancias tóxicas, corrosivas o causticas; las 
picaduras o mordeduras de animales venmosus; las aslixias por el oxido de cai- 
uono u otri* gases tóxicos. •> , 

Excluye la.s quemaduras externas por substancias químicas (001. 
íN9O0-H989\ incluye los eleelos del frió (heladuras); los efectos del calor y i.c 
la insolación (quemaduras por el sol, acaloramientos, insolaciones)-, los baro- 
traumatismos (efretos de la altitud, de la descompresión): los eleelos del raí o. 
los ttauí.ialisnios sonoros (pérdida o disminución del oído que no sea consecuen- 
cia do otr-r. lesión). ...... „n.-i . .. i-. 

(N9:¡0-N991): Incluye el abocamiento por sumersión o inmersión, la asuela o >a 




(Ní:02"): Incluye la electrocución, el choque eléctrico y las quemaduras causada., 
por ¡a corriente eléctrica. 



Excluye ía.Vqñcmadtn : as"c¡uisadas por las partes calientes de un aparato decirle? 

(00i v los ciertos d-l ni."o <!!;). „„..„, 

(7> 'N'.9;P: Incluye los ere-tos causados por rayos X, sustancias laili.ict.v.i 
Ultravi'i'-l-'s, radiaciones ionizantes. Excluye las quemaduras debidas 
nes !<¡0) v las qiu maduras causadas por el sol (80). 

(18» Este Rruivn no debe ser utilizado mas que para 

i pri.v.aia varias lesiones de naluialr-/-s d 

ser más r.rave q'ic las demás, 
ha univocado ¡e. !mics múltiples d< 

íieslamenle mas grave quj.'la. (lemas, e .te 



rodi.-icU.i- 



cla:-lf:c.n- los e;i-.-.is en 



los cuales, habiendo sui< ! do una 
nlliguiü'. de oslas l-.Mn-ies p.:iree 
Cu;iMÍ(i en un a-eldcnle que 
diferentes uní de tan legiones es 



•e:u" 



nal.ur i|" 



.1.1 



maiili 



L'c clarificarse en el grupo 



':lie 
los 

; de 
este 



ser utilizado niá, 
traumatismos en 



occlileut 
toiíó; i . 

(19) ÍN6S6, N994-NÍ-0.1): E-te yiupo no d' 
resulta imposible clasificar bajo otros epígrafes 
ejemplo, las infecciones. 

Incluve las diversas complicaciones precoces 
dones patológicas que no deben clasificarse en 
«noce la naturaleza del IraumatiMiio ori'íinal 

I D. Clasificación de los accidentes del tiaoijo ;c,un 
festón (1). 



correspondiente a la naturaleza Uj -sa 



, (eje cu-.uulo 
cuestión, por 



los traumatismos y las rcic- 
■.■rupo más que cuando nn gc 

la ubicación de la 



Ubicación 



10 



TOTAü 



Cl) 
Grupo 



11 
12 
13 



15 
"l6~ 

19 



31 
32 
33 



Ubi-unción 
(2) 



34 
38 
39 



42 
« 
44 
45 



10 



TOTAL 



(3> 
Grupo 



40 



53 



53 



54 



50 



50 



57 



59 



01 



62 



03 



C8 



ID 



71 



72 



73 



74 



78 
7!) 



Total 



(1) Eslc cuadro puede simplificarse, «manando ^^?^ eB el LJS tl f2^ n 

na do la. izquierda los números correspondientes a las ubioacioirw re^u^onis. 

la 2) segOn Recomendaciones Internacionales sobre estadísticas del trsJWH» O IX- - 
t«wín ' V- _ •> — 301376 — 3 — Edición 1975 (Lesiones profesionales -.Anexo D>., 
IS «) Scgim la "clasificación internacional unilonne de ocupaciones' OIT Edi- 
ción revisada 1908 (Ginebra- 1970). 

II ENFERMEDADES DEL TRABA JQ 



Diagnostico 
(1) 



JDdad I Sexo i Ocupación Incapacidad l OBS 



(1) He- ún '•Ci-..-iricación estadística internacional ac enformedades. trauma- 
W "'" n ^ ^;m'» S »ínStoal uniforme de ocupación- OIT Edición 

revisada 1H1W (Ginebra 1970). 

caso de intoxicación, si es aguda (A) o crónica (CD y la vi». 



V 



47 
1» 



JNlVlillSHJADES 

Univcrsiilatl Nacional de lintre 

Ríos. 

]^t-sii;i;is(- lUclor. 

DECRETO 
N" 1.091 
. As., 17Í3Í70 

"-TO la r.*-^esidad de designar Rec- 
tor de. \a Universidad Nacional de 
Entre IH« y*»» uso de i la facultad 
tonrerida por'" la Ley N» 21.533. 
Por ello. 

El Prcsidenti; 

de la Nación Argentina 

Decruta: 

Articulo P. — Designase Rector de la 
Universidad Nacional de Entre J Woa, por 
d término de tres anos a parte de 1» 
fccliii del presente, con la» facultades 
que acuerda e, articulo í» dc^ te Ley nu- 
mero 21.276. a! doctor Luis Alberto Bar- 
nada 'M.I. N" 1.898:488). 

Arl. Z". — Comuniqúese, publlquesc, dé- 
K a la Dirección Nacional del Rcstwtro 
Ofical y archívese. 

VIDELA. 
Juan &. LteucM <Unadc«. 



PUBLICACIÓN DE DECRETOS 
Y RESOLUCIONES 

De acuerdo con el Decreto núme- 
ro 15.209, del 21, do noviembre de 
1959, en el Boletín Oficial de la Re- 
pública Argentina se publicarán en 
forma sintetizada los actos adminis- 
trativos referentes a: presupuestos, 
licitaciones y contrataciones; órde- 
nes de pago, moTlmiento de perso- 
nal subalterno (civil, militar y reli- 
gioso), jubilaciones, retiros y pensio- 
nes; constitución y disolución de 
sociedades y asociaciones y aproba- 
ción de estatutos: acciones Judicia- 
les, legitimo abono, tierras fiscales, 
policía sanitaria, animal y vcectal 
y remates. 

RESOLUCIONES: Las resolucio- 
nes de los Ministerios j Secretaría* 
de Estado y de las Rcparllcloneft 
solo serán publicadas en el easo de 
que tuvieran Interés general. 
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ANALÍTICO 

• Ley N= 19.549-, De procedimientos administrativos 

• decreto Ni 1759/72- Reglamentación de la Ley N* 19.549 

® Decreto N- 7314/72- Plazo de vigencia para procedi- 
mientos especiales 

• Decreto N° 9101/72- Vigencia de diversas procedimientos 

• Ley N- 20.261 - Declara aplicable a 1 Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires la Ley 
Na 19.549 

• Decreto N= 1744/73- Sustitúyense artículos del Decreto 

Na 1759/72 

® Decreto Na 242/74- Dictámenes Jurídic :.s vir^^^os al 

personal civil de ¿a Administración 
Publica Nacional 

• Decreto Na 1383/74 Normas para sustitución He recursos 

ut: alzada en la Corporación de Em- 
pr_:is Nacionales 

• Ley Na 21.6S6- Modificaciones a !a Ley Na 19.549 

• Decreto Na 3700/77 Modificaciones al Debato Na 1.759/72 

• Ordenanza Municipal N= 33.264- Apruébase el regiamen- 

te de procedimiento ad- 
ministrativo municipal 



CÓNCHELO El 






a n 165? úe 12.45 a 17 



Precio $ 4.000. 



Editado por la Dirección Nacional tí i- 1 R?j*istro O'icia» de la 
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RESOLUCIONES 



Junta Nacional de Carnes 
CAIINKS 

Si> hacen extensivos a olios agen- 
tes de retención y¡o percepción, 
la actualización de los requisitos 
establecidos por la Resolución 
1-J- ].235|78. 

RESOLUCIÓN 

N" 47G 

Bs. As , Ki|5|79 



V 



I.STO la Resolución J-N" 232|7.1, y 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario Uncir extensiva a 
otros agentes de retención y|o per- 
cepción., actualización tic los requi- 
tos de inscripción exigidos por la Re- 
solución N* I-J-1234¡78; 
Por ello, 

* Junta Nacional 
te (.a mis 
R'MirLc: 

articulo 1*. — Suspéndese a partir de 
la fecha y por el termino de cuarenta 
j cinco <45i días, la recepción de soli- 
citud de inscripción como Maianfc-Abas- 
letvíínr de porcinos, Consignatario Di- 
recto dr hacienda porcina, Con.siijna ta- 
rín ye Comisionista, Martiliero y Vei>- 
dedur de Ganados en Reniaie Público 
ion Martiliero Matriculado Ad.scripto. 

Ari. 2". — Comuniqúese, pubiiquc.se. de- 
je a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y arcliivf.se. 

I,u¡s lí. Garal. 



Ailiiiiiiistración Naciun.il de Aduanas 
y Dirrcciúit General Impositiva 

IMI'l : IÍ.STOS 

Impuesto al Valor Agregado. 

!. Malvécense con carácter pcrnia- 

ne'ili! mi servicio inloinialivo. 

MK'V-!,CiON 

ccí:,;ühta 

Y-' !..-)7Í 

Bs. a.. n :j 7n 



V 



I.-sTij las Resoluciones Nros. 2 y 3 
de la Administración Nacional de 
Aduanas y ;!•• la Dirección General 
Iníi.v i'ivn 

cox -;l, 

Qui e. ari.;:ulo S" <\r la K . .^1 ¡ci >n 
Conjunta N" 2 (A.N.A. y IVG.I.í 
estableció un servicio inío'iiiaiivo 
rn materia clasificatorin a nivel de 
Pulida M.C.C.A. durante lodo el 
año H'iTi 

que la videncia del artículo men- 
viiiiiauo fue ampliada hasta el 31 
di' diciembre de 187G por Resolución 
Conjunta N" 3 .A.N.A. y D.G.I.), 
Que a pesar do haber decaído la 
Yiv'in'iii de las normas citadas, al 
servicio de información prestado por 
la Administración Nacional do Adua- 
ims ha ci.ntlnuado sin interrupción, 
rosuHando benellcioso para el trá- 
mH<' de las consultas que se inter- 
ponen ante la Dirección General Im- 
positiva, 

Por ello y en ejercicio de las atribu- 
ciones que les confieren los articu- 
lo 4' de la Ley de Aduana, texto 
ordenado en 1902 y sus modificacio- 
nes, 7' de la Ley N» 11.683, texto 
ordenado en 1978 y sus modificacio- 
nes y .17 dei Decreto N? 499174, 



El Administrador Nacional 

de Aduanas y el Director General 

*e la Dirección General Impositiva 

Resuelven: 

Articulo 1» — Establécese con carác- 
ter permanente el servicio Informativo 
Instituido por el articulo 3» de la Re- 
moción Conjunta N» 2 de la Adminis- 
tración Nacional de Aduanas de la 
Dirección General Impositiva. 

Art. 2? — Registro», publiquesc, dése 
a la Dirección KVtclonal del Registro 
OOctal 7 archívese, 

Cosslo. 
Hartincz. 



Dirección General Impositiva 
IMI'l'l&TOS 

Modificase la f celia de venci- 
miento establecida por Resolución 
General J .ÜS7. 

ABSOLUCIÓN 
GENI' RAL 

N" 2.IÍÍ.J 

JB:i. As. 16 5:79 



V 



:STO y CONSIDERANDO: 

Que la üLtietaiia de Esludo de Ha- 
cienda por notónos de política tri- 
butaria, iia dispuesto una modifica- 
ción en ^os vencimiento^ para el in- 
greso tic los impuestos a los com- 
bustibles líquidos derívanos del pe- 
tróleo y de emegencia a la nafta co- 
mún y especial. 

Por ello v lo informado por el De- 
pe.rlaincrúu de Asuntos Técnicos y 
.li.rklicos, y en ejercicio de las atri- 
bucl"!»-; conferidas por el articulo 
Vt de la Ley N" 11.(533. texto nrde- 
naau en i 978 y sus modificaciones. 

101 lliivi'lur General de la Dirección 
General Impositiva 
Id suelve: 

Articulo 1'. — Modificase la ícclm de 
vencimiento establecido por la Resolución 
General N" 1.S37 para los impuestos a 
los combustibles líquidos derivados del 
pciróleo y de i mergencia a la nafta co- 
mún y ospeual, en la Giguiuilc forma: 

"Los responsables presentarán las de- 
claraciones juradas c ingresarán l"s res- 
pectivos impicütos, hasta el dia 22 de 
junio de l'ú'iü, por las transferencias 
efeeluadsis p c el presente mes de mayo. 

'Por las transferencias rcali?adas du- 
rante el mes dr. junio ile 1979 y meses 
posteriores, e : dia 20 del mes siguiente 
al dei períodc que se declara'. 

Arl. 2" — Registróse, públiquesc. de 
se a la Diivtción Nacional t'cl Registra 
Oficial y arcliivesc. 

Itlrardii Cossio. 



Secretaria de Iiileress Marítimos 
RlíCUliSOS VIVOS 
DliJL AGUA 

RslablécciiM' diversos precios, 
REoOLllC ION 

Bs. As., 2. r )¡4¡73 

V .¡STO lo dispuesto por Ja Resolución 
S.fc.I.-.i. :. o 1 ):t t.c uiaiKO de 

jü'.tl. v 

CO. 

Que i.i.. oí articulo 3" m i.i ..cmi- 
lucii.n de ulcrcnciu, se establece que 
esta decretarla de Estaño, lij.irá 
mensual: nenio el precio a aplicar lia- 
ra la liquidación de Ir contribución 
cslnbli''-icia en los artículos ib y 45 
(<e la Ley N'- 1 30.535, i>or las empre- 
sas propietarias y ¡o armaduras de bu- 
ques pesqueros que realicen proce- 
so: de traiislminación- de la materia 
prima a boitio de los mismos; 
Que la aicscntc resolución se dicta 
en ejercicio do las facultades emer- 
gentes del Dccrto N" 75 del 25 de 
oelnbrc di ]973,Reglamcniario de la 
Ley de Ministerios, y los Decretos 
nros. 520 del 21 de mayo de 1976. 
??6 del ¿4 d c mayo de 1976 y 2.312 
del 12 dc agosto dc 1977 
I'or ello, 

El Secretario 

dc Intereses .Manliiii 

Resuelve: 

Articulo V. — Los precios que tendían 
vigencia durante el mes de abril de 1979. 
a los efectos dc la Resol lición S.E.l.M. 
N' 237 del 13 dc marzo de 1979. son los 
siguientes: 



Especie $/KG. 

Abadejo 350 

Besugo 799 

Brotóla 1.9i:¡ 

Concrio 750 

Corvina C07 

Jurel 251 

Lcnf5uado I.l2f> 

Merluza l?n 

Mero 20ÍJ 

Palometa 31c 

Pcscadilla 525 

Róbalo 200 

Salmón l.t)12 

Calamar %¡n 

Mejillón 310 

Otros especies loo 

Art. V> — Regístrese, comuniqúese, pu- 
blique», dése a la Dirección Nacional -I ■! 
Registro Oficial y archívese. 

Guevara. 



Direeetón GrnrrMl Iai|Hisiliva 



IMPUESTOS 



Sustitúycnse dos incisos del articulo S" de la Resolución General 
N" 1.077 (IVA) y sus modificaciones. 



RESOLUCIÓN 
GENERAL 
N'.' 2.1*1 

Bs. As., 16.5,79 



V 



ISTO que la Secretarla dc Estado de Hacienda ha establecido nuevas pau- 
tas relativas a los plazos y fechas de vencimiento de las obliisaclones 
correspondientes a divri-srs gravámenes y 

CONS1DE1ÍANDO: 

Que eonesponde fijar nuevos plazos para el ingreso de los remanentes men- 
KUale-s que surjan de la determinación de las posiciones mensuales Xlscaler. 
y del impuesto del articulo 20 segundo párrafo dc la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, asi como también para la presentación dc la respectiva 
declaración jurada anual e ingreso del saldo de impuesto resultante, 
i or ello, atento lo aconsejado ytov los Departamentos do Asuntos Térnteo* 
y Jurídicos y de Recaudación, y en ejercicio dc las atribuciones conferidas 
>*','' ci articulo i" de la Ley N" 11.633, texto ordenado en 1378 y sus mo- 
dificaciones, j " 

El IMrcelur General de la Dirección 

General Impositiva 

Resuelve: 

r-n,,^ rl ' c !IÍ» , r ,~ Su-sW-ñycnsc ios incisos a) y b) del articulo 8" de la Resolución 
oeneíai N l.Ou HVAi y sus modificaciones por los siguientes; 

a) Responsables cuyo número de inscripción termine en cifra par o cero, hasta 
el cita 8 del secundo mes siguiente a aquél al que corresponda la dcteimi- 
nacion efectuada. 

b.i Ref-p. .usables cuyo número dc inscripción termine en cifra impar, hasta rl 
.i !-i. . '!. f " r """ (i<> m< s simiiente a aquél al que corresponda la detorm ¡nación 

i,n",'i' r M.. 2 'i T>r Si A s »Í l \ ycn-sc lüs in J]^ 0s «"' y ^ «Id artículo 4» do la Resolución Ge- 

ncial N' 1.7JG <JVA) y suh modificaciones por los siguientes: 

a; Responsables cuyo número do inscripción termine en cifra par o cero, hasta 
el día 8 del segundo mes siguiente al dc finalización del periodo que com- 
prende la declaración jurada. 

b> Responsables .cuyo número de inscripción termine en cifra Impar, hasta el 
día 11 del segundo mes siguiente al dc finaltaaclón del período que com- 
prende la declaración Jurada. 

„.. . Ar '" 3 ; T. Las m °dificacloncs establecidas en los artículos V> y 2f áe la prc- 
sente nvoluclon. serán dc aplicación para los vencimientos que se operen a partir 
acl 1»- de agosto de 1979. 

rrv„„M^;,tf ~~ „ Fiiill1 : sc como «í 3 »» especiales para el ingleso o infonnación de los 
S n ir'r'n'M? a tluc hac f referencia el articulo 8» de la Resolución Gc- 
nci.il N 1.0.7 UVA) y sus modilicaciones. correspondientes a los meses de -abril 
fmímJi, i ' ,c L ro "irf ntC i n "° y p . nra 1» Presentación de las declaraciones juradas e 
iSF í ";r ,ÍSa? 1,,os úc 1 " , l , , , . K ;f it0 resultantes a que se refiere la Resoluclóií General 
N> í.iii, (IVA) y sus modificaciones, cuyo mes dc finalización del periodo que 
comprendo las mismas coincida con cualesquiera de los meses precitados, los qua 



Mes a que correspondo el remanente 
mensual o de finalización del pe- 
riodo que comprende la declaración 
jurada. 



Responsable cuyo número de ins- 
cripción termine en cifra: 

Par o cero hasta el: Impar hasta el: 



Abril de 1979 14 dc junio dc 197D 17 de Junio de 1979 

Mayo de 1979 11 de Julio de 1979 14 de julio de 1979 

Arí. 5" — Regístrese, públiquesc. dése a la Dirección Nacional del Registra 

Ricardo Ci.ssin. 



Oficial y arrliiveso. 



Dirección General del Servicio 
Nacional dc Sanidaj Animal 
SANIDAD ANIMAL 

Fijase un precio equitativo para 
el epitelio Lingual de bovinos, por 
dereelio do extracción. 

RESOLUCIÓN 
N" 5!)9 

Bs. As., 9|.">|79 



V 



ISTO que por Resolución N' 002 do 
fecha 4 dc enero dc 1979 dictada 
por el Servicio de Sanidad Animal 
(SBNASA), se fija en pesos Cin- 
cuenta ($ 50) el importo que los 
establecimiento facnadores perci- 
birán por derecho de extracción do 
etipelio Mngual y, 

CONSIDERANDO: 

Que del estudio realizado por el Ser- 
vicio Nacional dc . Sanidad Animal 
(SENASA), surye la necesidv. de fi- 
jar un precio equitativo para el 
epitelio li¿ual, en virtud dc los In- 
crementos habidos a la fecha, des- 
de la vigencia do la Resolución an- 
tes mencionada. 

Que el importe que so fija por la 
presente , resolución esta ajustado a 
cifras suministradas por organis- 
mos oficiales, a los que se recurrió 
para tal iln. 

Por ello, dc acuerdo con las facul- 



tades conferidas por el Articulo 7» 
dc la Resolución Ministerial N; 374, 
las acordadas por Decreto N? 1181 
dc fecha 2 dc julio de 1976 y lo es- 
tablecido en el Anexo II del Decreto 
Ní- 182 del 11 de enero de 1973 ■ 

El Director General del Servicio 
Nacional ilc Sanidad Animal 
Resuelve: 

Artículo 1* — I-ijosc por todo concep- 
to en pesos Sesenta y Tres ($ 63) por 
lengua bovina el Importe que el csta- 
blecünicnto facnador percibirá del adjudi- 
catario, por derecho de extracción do 
epitelio para su posterio procesamien- 
to en la elaboración dc vacunas nntlot* 
tosa. 

Art. 2* — El importe establecido en 
el articulo anterior deben» ser abonado 
por las firmas elaborados do vacunas 
antiaftesa a los establecimientos faena- 
dores que le fueran adjudicados, a par- 
tir del d>'a 1» del mes siguiente correla- 
tivo do la fecha de publicación de la 
presente resolución. 

Art. 3» — Regístrese, tómese note, co- 
muniqúese a la Dirección General del 
Servicio do Laboratorios (SBLAB), Di- 
rección General del Servicio de In.<pec- 
cclón de Productos Animales (SIPA), 
para su conocimiento y demás efectos, 
dése a la Dirección Nacional del Recls- 
tro Oficial para 6U publicación. Cum- 
plido, arohlvcc. 

Federico E. González Grey. 
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Resoluciones 
Sintetizadas 



Publicación extractada de acuerdo 
coa i* autorización conferida por 
el Decreto N» 15.209 del año 1959. 



MINISTERIO DEL INTERIOR 



RESOLUCIÓN N» 759 — Bs. As.. 11|479 
Autorizase el desplazamiento del señor 
gobernador de la Provincia de Entre 
Ríos, General de Bridada IR) Curios 
£. Aguirrc, al exterior del pais, duran- 
te la tercera semana del uies de abril 
del corriente año. La autorización se 
concede, a solicitud del señor goberna- 
dor, en los términos del decreto nacio- 
nal número 1574, articulo 3» y a los 
fines que el mismo realice un viaje de 
curador particular. 

RESOLUCIÓN N* 863 — Bs. As.. 2|5¡79 
Convalidase y ratificase la ley número 
3830, sancionada y promulgada por el 
señor gobernador de la provincia do 
la Rioja por la cual se introducen mo- 
dificaciones a la ley Presupuesto Gene- 
ral de la Administración Provincial nú- 
mero 3793. 

RESOLUCIÓN N» 864 — Bs. As., 2|5|79 
Autorizase al señor Gobernador de la 
provincia de Entre Ríos u sancionar y 
promulgar una ley, cuyo proyecto ru- 
bricado por la Dirección Geneial de 
Provincias obra u fojas 162|163 del Ex- 
pediente citado. 

RESOLUCIÓN N» 805 — Bs. As., 2|5|79 
Ratificase la Ley número 9242, sancio- 
nada y promulgada por el señor Go- 
bernador de la Provincia do Buencs Ai- 
ras, por la que se establecen las re- 
muneraciones de los agentes de la Ad- 
ministración Pública Provincial a par- 
tir del 1» de enero de 1979. 

RESOLUCIÓN W 808 — Bs. As.. 2|5|79 
Autorizase al señor Gobernador de la 
Provincia de San Luis a sancionar y 
promulgar una ley, por la que so Intro- 
ducen modificaciones al Código de Pro- 
cedimientos Criminal de la Provincia 
Ley número 355 en las normas que re- 
gulan la excarcelación. 

RESOLUCIÓN N» 869 — Bs. As., 2|5|79 
Ratificase la Ley número 1344, sancio- 
nada y promulgada por el señor gober- 
nador de la Provincia de Rio Negro, 
por la que se modifican las leyes 1303 
j 1315 sobre Impuesto do sellos c in- 
gresos brutos. 

RESOLUCIÓN N? 87o — Bs. As., 2|5|79 
Ratifícase la ley número 3840, sancio- 
nada y promulgada por el señor gober- 
nador de la Provincia de La Rloja, por 
la cual se moditica el Presupuesto Ge- 
neral de Gastos y Cálculo do Recursos 
del Ejercicio fiscal del año 1978, para 
corregir un error cometido en la con- 
sideración de un recurso de la Direc- 
ción Provincial de Vialidad que corres- 
pondo al Tesoro Provincial. 

RESOLUCIÓN N» 871 — Bs. As., 2|5|79 
Ratificanse las leyes números 3847, 
388G, 3921, 3943 y 3944, sancionadas y 
promulgadas por el señor gobernador 
de la Provincia de San Juan por las 
que se fija la política salarial para ol 
personal dependiente del Estado pro- 
vincial. 

RESOLUCIÓN N» 872 — Bs. As., 2|5|79 
Ralilícase la ley número 1051, sancio- 
nada y promulgada por el señor gober- 
nador de la Provincia de Misiones por 
la que se modifican los incisos 1» y 2 9 
del articulo 3» de la ley 818. 

RESOLUCIÓN N» 873 — Bs. As., 2|5|79 
Ratifícase la ley número 9264. sancio- 
nada y promulgada por el señor gober- 
nador de la Provincia de Buenos Al- 
res por la que se Incrementan del i« 
de febrero de 1979 los montos de las 
asignaciones familiares. 

RESOLUCIÓN N» 875 — Bs. As., 2|5|79 
Ratificase la ley número 5009, sancio- 
nada y promulgada por el señor gober- 
nador de la Provincia de Tucumán, so- 
bre remuneraciones del personal de b 
Administración Pública Provincial. 



MINISTERIO nv ECONOMÍA 



Empresa Nacional de 
Correos y Telégrafos 

RESOLUCIÓN N» 721 — Bs. As., 27|3¡7D 
Convertir en cesantía la exoneración de 
que fuera objeto mediante la Resolu- 
ción número 931, Sub, C (S), dictada 
en autos el 30 de marzo de 1973, el 
ex tclctiplsta en la sucursal 12 (Bue- 
nos Aires), Justo Mansilla (LJP, 143.707) 



REMATES 
OFICIALES 



NUEVOS 



BANCO MUNICIPAL 
DE LA PLATA 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha 
dispuesto la venta mediante subasta pú- 
blica por intermedio del Banco Munici- 
pal de La Plata de elementos varios de 
su propiedad que se encuentran en con- 
dicionen de rezago. — Los materiales se- 
rán exhibidos de lunes a viernes en ho- 
rario de 8 a 12 horas, en dependencias 
ubicadas en: Playa de Almacenes Km. 3, 
Y. P. F.; Campamento Manantiales 
Behr; Distrito Geofísico Golfo San Jor- 
ge; Campamento El Tordillo (Chubut); 
Campamento Cañadón Seco (Santa 
Cruz). 

Los pliegos de bases y condiciones e 
informes pueden requerirse en los luga- 
res y horarios de exhibición, en la Di- 
visional Mendoza, calle Avda. San Mar- 
tín N* 650. Mendoza y en la de Bahia 
Blanca, calle Estomba N"> 127, Balda 
Blanca; en Ramón S. «Castillo y 9 bis, 
Capital Federal y en el Banco Municipal 
de La Plata, Diagonal 74, esquina 48, 
La Plata, en horario de 10 a 16 horas. 

— El remate se realizará en el Cine Y. 
P. F., Km. 3, Comodoro Rivadavia, el 
día 30 do mayo de 1979, a las 8.30 horas. 

— El resultado do la subasta se halla 
sujeto a la aprobación del Organismo 
vendedor el que será dado al finalizar 
el acto dei remate. 

e.22|5 N? 3.237 v.23|5|79 



CONCURSOS 



ANTERIORES 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



Secretaría de Intereses Marítimos 
Subsecretaría de Marina Mercante 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE CONSTRUCCIONES 

PORTUARIAS 

Y VÍAS NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA 

Llámase a Concurso de Antecedentes 
N» 1 - C, de la Dirección Nacional de 
Construcciones Portuarias y Vías Nave- 
gables, para la contratación de la direc- 
ción de obra y supervisión técnica del 
dragado de profundización y ensanche de 
los canales de acceso al Puerto de Bue- 
nos Aires. 

La apertura de este concurso se reali- 
zará el día 19 de junio de 1979, a los 
16 horas. 

Pliegos y consultas: Departamento Lo- 
gística Av. Pte. Julio Argentino Roca 
738, piso 5», Buenos Aires. 

Precio del pliego: $ 250.000. — 

Presentación de los propuestas: En el 
mencionado Departamento, basta mo- 
mentos antea de Iniciarse el acto de 
apertura del concurso. 

e.21|5 Ni 3.1G7 V.l*|0|7» 



AVISOS OFICIALES 



NUEVOS 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Se comunica que, en virtud de haber 
transcurrido el plazo para el vencimien- 
to de la oposición^ respectiva, estableci- 
do en el articulo 757 del Código de Co- 
mercio, se na dispuesto la caducidad de 



los cupones N* 4 del empréstito "Bonos 
Externos 1971 - 2» Serie" de u$s. 133,82, 
números 253.2011203 y de ufe. 609.10 nú- 
meros 150.687/690. 
Buenos Aires, 14 de mayo de 1979. 
$ 3.900.— c 22jó Nv 41.107 v.22|5¡79 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

El Banco Central de la República Ar- 
gentina cita y emplaza por 5 (cinco) días 
hábiles baucarios a partir de la última 
publicación a los integrantes del Direc- 
torio y sindicatura de Crcdivesa S. A. 
F. I. y C, señores: 

PÉREZ, ANPRES, D.N.I. N* 4.138.637; 

VILLALBA, CARLOS. C. L Nv 5.361.9H 
Policía Federal; 

MARTÍNEZ,, RUBÉN, C. I. N? 174.505 
Prov. de Cunientes; 

para que comparezcan ante el Cuerpo 
de Inspectores de Cambio (Bartolomé 
Mitre 700, piso 4», Capital Federal) mu- 
nidas de documentos de identidad. - Pu- 
bliqucse por cinco días. 

c. 22;5 N'-' 3.221 V. 29;5[7!) 

Sccicti'iía de Hacienda 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
UK ADUANAS 

ADUANA DE LA CAPITAL 



Se hace saber a: NOEL LÓPEZ, que 
deberá presentarse dentro de los quince 
(15) días de publicado el presente edicto, 
en la Sección Secuestros, sito en Dársena 
Norte, Sección 7'\ dentro dol horario do 
8 a 16 lis., de lunes a jueves, con el fin 
de proceder a la entrega de las merca- 
derías amparada:; por expediente núme- 
ro 601.580;7G, que fueron absueltns sin 
cargo alguno y aprobada por Resolución 
N"> 06o9¡76. — Firmado: Justiniano Julio 
Ghigliazza, Asesor Principal Sección Se- 
cuestros. 

Buenos Aires. 8 de marzo de 1979. 

e.22|5 N» 2.805 v.22]5¡79 



Se hace saber a: KUBEN AZANK, que 
deberá presentarse dentro de los quince 
(15) días de publicado el presente edicto 
en la Sección Secuestros, silo en Dársena 
Norte, Sección 7*. dentro del horario tfe 
8 a 1G hs., de lunes a jueves, con el fin 
de proceder a la entrega de la mercade- 
ría amparada por expediente número 
601.576|76, que fuera absuclta sin cargo 
alguno y aprobada por Resolución nú- 
mero 0640|7(¡. — Firmado: Josó María 
Walton, Supervisor Dlv. Rezagos y Com. 
(Int.). 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1979. 

e,22|5 N» 2.896 V.22|5|79 



Se hace sabor a: DAVID JABIF, qi;c 
en el Exptc. Nv 422.125|7G, con lecha 
23J12J76. se ha dictado Resolución ANCCs. 
1 N« U49, de la cual se transcribe su 
parte pertinente: Articulo 1» — No Ins- 
truir sumario en estos autos, de confor- 
midad con el art. 45, 2» párrafo, de la 
Ley de Aduanas (t.o. 1962 y modif.) — 
Firmado: Dr. Ramón A. Montoya, Super- 
visor Especializado (Int.). — Fallo apro- 
bado por Resolución ARIPMAJ N» 697|79. 
— Fumado: Comodoro (R) Jorge Osear 
Maurer a|c. Administración Nocional de 
Aduanas. — Todo ello en la Adin. Nac. 
de Aduanas, Azopardo 350 (piso 2'). — 
Horario de atención: 12.30 a 16.30 hs. — 
Fdo.: Dr. Francisco J. Kaderabck, Jefe 
Secretaría de Actuación N» 1. 

Buenos Aires, marzo 22 de 1979. 

e.22|5 N» 2.897 v.22¡5;79 



Se lince saber a DRITSAS PANAGIO- 
TIS y MICHAIL ZAIRIS que en el Exp. 
Nv 602.873|78 se ha resuelto lo siguiente: 
Buenos Aires. 19 de marzo 1979, en los 
términos de los Arts. 114, 116 y 117 de 
la Ley de Aduanas en vigencia se íi*a 
audiencia para el día 15 de junio de 
1979, a las 14 horas, para recibirle de- 
claración Indagatoria, imputándosele la 
infracción prevista y penada por el Art. 
192 de dicho texto legal, bajo aperci- 
bimiento de declararlo en rebeldía en los 
términos del Art. 48 de la referida ley. 
Téngase presente lo prescripto por el Art. 
117, como asimismo lo normado por p1 
Art. 27 y 28 de dicha Ley de Aduanes. 
Art. 1«, tac. f) del Decreto-Ley 18.549|72 
y Decreto Reglamentarlo N» 1759)72, Art. 
31(33 y 30. — Fdo.: Dr. Armando H. Ros- 
si, Juez Contenciosa, Dpto.- Contencioso 
Capital. — Fdo.: Dr. Carlos Alfredo Fit- 
te. Jefe Secretaría Actuación W 5. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1979. 

e.22|5 N* 2.898 V.22|5|i9 



Expediente N* 600.983|77 
Hágase saber a los Sres. JULIO VÍC- 
TOR NOVILLO ASTRADA, VICENTE 
CARLOS CONSTANTlW. RODOLFO 
CONSTANTINI, VICENTE CARLOS 
CONSTANTINI, PETEJR MAC ALPINE 



BYRNE, JULIO GRACIANO NOvILLU 
ASTRADA. ENRIQUE A. SAHTAMA1U- 
NA, WALTER DONALD ALLEN, ALBER- 
TO PERALTA RAMOS. JAIME ZUBER- 
BUHLER, GUILLERMO HORACIO FIOT 
RITO. CARLOS E. OLIVA y JULIO ES- 
TEBAN TARJAN, que en el Exptc. nú- 
mero B0&.9JJ.77, Je esta Admlnistruckn 
Nacional de Aduanas, ha recaído el Fallo 
ANCC N" 12U0 7B y la Resolución RPEaP 
AJ N° 0155 79. respectivamente, que en 
su parte pc.tl.iaen le dice: Bs. As. octuUe 
4 de 1978. Víalo... Resultando..' Consi- 
derando.-.. Fallo: IV) Condonando a ¿a 
Firma Exportadora COMi'ASlA L'.'DUH- 
TRIAL GANADERA PENTA S.A. y % 
los integrante.» de su directorio, señorea 
Julio Víctor Novillo As t rada, V.ccnto 
Carlos Coiutaiuini, Rodolfo ConstuiuiaL 
Pclcr Mac A'^inl Byrne, Julio Graciano 
Novillo Asnada, Enrique A. Santamaría», 
Waltcr Dmanlü Alien. Alocuo Peíala, 
liamos, Jaime Zubcrbtililer, C*i¡l!' imo 
Horacio Fiorito, Caries E. Oliva y Juüo 
Esteban Tarj.m. al pago de una multa 
solidaria igual a $ 101.422 (ciento ochenta 
y un mil cuatrocientos veintidós pesos!, 
en los terminas dol art. 171, par. sovumtlo, 
me. a) de la Lry de Aduanas t.o. lüG2. 
modificado par Ley 19. 81.1 y arí. 102 1 bis 
do la Ley de Aduanas t.o. 1932.. m d lica- 
Exportadura e integrantes de su d veeto- 
i'io citados en el punto I o . al p.\^o de 
una multa solidaria igual, a: i 24.314 
(veinticuatro mil trescientos catorce pe- 
sos), en los términos del art. 171, par 4* 
de la Ley de Aduana t.o. 19 J2, m ■••'Mea- 
do por Ley 13.881 y avt. 102) bs de la 
Ley 810. S"> Absolviendo a la f'noa des- 
pachante de Aduana Hedor Anloivo lle- 
zanowicz de 'a infracción a' art. r¿i m- 
rrafos secundo, ínc. nl'yl' cl¡» 1". L"y de 
Aduanas t.o. 193.! y sus in«dit¡*-tiir a», 
atonto lo expuesto en el -.TonM'lon'.ndo 
sc-it'.mrto. en .'os trmin.is del art ' lt>r>¿ rie 
la Lry íll >. -l ) lvtím - \-r? a H cancelación 
dr l-.-.s svMi-.i soíi.-l. d-.s en •.->■■ n>",ilo.s 1» 
y 2f> de coiuonnidu:! con c! art. f3. in- 
natos segundo y art. 93 de la 1 /v. de 
Aduanas t.o. 1!12. mo('.iric:tdo v : ' * ?y 
21.369. — Firmado: Armando H R ;s- 
si. Juez Cmlenrloso Int. Dplo. C<¡irn«- 
closo Capital. Firnvulo: Dr. Antonio Ce- 
sar Fernando Plcrri, Alj°»j?.d3 S'.:perv'sor 
(Int.) SocrJit. Act. N» 3, Dpto. C-nl. Cap. 
Buenos Aires, mnnto 1(5 d-» 19 !'. 

c.22|5 N* 2.8:0 v.22ifii'i9 

Expediente N* 1 01 .'87177 

Hágase saber al Sr. 11H":. - IIDO lilAN- 
CHI, que en ui Expte. N*- 1 I01..<87|7/. de 
esta Administr.ic'ón Nacional de Adua- 
nas, ha recaído la siguiente prov'di'iv:ia, 
que en su parle i»rt'ncnto d ce: ruenos 
Aires, 1» de agosto de 19:8 Crr.'.v Vlíia 
de lodo lo actuado por el término de diea 
(10) días hábiles administrativas «1 se- 
ñor Ricardo Bianchl en función :l!l a^t 
1027 bis de ia Ley 810 para que evacué 
su defensa y ofrezca la nruebrí condu- 
cente, de acuerdo a los arts. 40 17 y 49 
de la Lej- de Aduanas it.o. mojí y bajo 
el apercibimiento previsto en •»; (•■■■•i. : 8 
del citado cuerpo Hgal, imiJir-.-r. <---eio 
la infracción prevista y penada en el 
art. 171 2 o pal. inc. c) y 4" de cta ley. 
En la primera presentación deberá cons- 
tituir domicilio denfro del perimetro de 
la Capital Federal. Se hace saber que en 
caso de concurrir a estar a dcive'.io por 
lnterpósita persona, el presentante de- 
berá acreditar perconrrín en los tórmiiirts 
de los arts. 26 y 27 de la ley cit:'da El 
importe de I03 tributos asciende n $ 344. 
— Firmado: Armando H. Rossl. Juez 
Contencioso (Int.) Dpto. Contencioso Ca- 
pital. 

Buenos Aires, ir.nr/o 1G de 1979. 

c.22|5 N» 2.891 v.22|5|7í 



Se hace saber a todas aquellas personas 
que se considnen con derecho a las mer- 
caderías Involucradas en nota ANOCRE- 
XM N» 24,79. consistente en: d;»s botellas 
de Gin, una botella de Wh ."ky, dos bó- 
telas de licor Grand Mnrnier y una bo- 
tella de licor Countrcau, que deberán 
presentarse ante la Adininlstrnuión Na- 
cional de Aduar as dentro de ios qumee 
(15) dios de publicado el presente para 
hacer valer sus derechos, bajo apercibi- 
miento de darse a las mismas el trata- 
miento previsto por el articulo N' C93 de 
la Ley N» 810, cu caso de inconipurencia 
— Firmado: José María Walton. Super- 
visor Div. Rezagos y Cont. dnt.i. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1979. 

e.22|5 N» 2.892 v.22|á!79 

Expediente N» G00.223|77 
Se le hace saber al señor VICENTE DE 
JESÚS CAJAL (C.I. 6.391.924 Pol. Fcd) 
que en el Expediente N ° 600.223177, que 
se tramita ante la Administración Na- 
cional de Aduana Departamento Conten- 
cioso Capital, S«crctaría de Actuación 
N» 5, se ha dictado el Fallo 1439178 apro- 
bado por la resolución RFIMAJ N» 932| 
79, que en su parte pertinente dice asi: 
"Buenos Aires, 1 de noviembre de 1978: 
...Fallo: Art. 1?: Absolviendo n los en- 
cartados ...y Vicente de Jesús Cajal, en 
los términos del art, 1054 de las OOJla 
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de la Infracción prevista en el art. 192 de 
,1a Ley de Aduana". — Filmado: Arman- 
do H. Rossl, Juez Contencioso (Int.) Dpto. 
Contencioso Capital. 
Buenos Airea, 29 de marzo de 1979. 

C.22|S N? 2.885 v.22|5|79 

Expcüienlc N» C00C57|7G 

Hágase saber al señor J03E MANUEL 
CUESTA, que en el expediente número 
GOO.CS. | 'ti. do esta Administración Nacio- 
nal de Aduana, ha recaído la siguiente 
providencia, que en su parle pertinente 
dice: "Duchos Aires. 22 de manso de 1979, 
córrase vista do lodo lo actuado al se- 
ñor Jofjú M .nucí Cuesta a quien se cita 
y cmplnza para que en el perentorio 
UrmT.o de diez (10) dlat=; esté en dere- 
cho, evacué su dcleim y ofrezca toda la 
prueba conducente de que intente valora 
en un minino escrito, baj-.; apercibimiento 
do rci.-c!díi todo conforme con lo pros- 
cripto por l-s arLs. AS, 47, -.1. 49 y con- 
cordan'-?:; dü in Ley de Aduanas (to. 
J902), ' , .ii¡. , .;t¡'ir.'!o. r clc la Infracción pre- 
vista y pened* l>or el art. 171 del citado 
texto local. ícncase prcícnlc nsiivtfcmo, 
que en caf=o de concurrir a estar un ter- 
cero invocando un c'crcclio que no s?a 
el propio, deberá hacerlo con patrocinio 
letrado en caso que no fuere profesional 
del derecho, y accupiñar las documentos 
que (icrcditi'ui a personería invocada en 
su primea presentación inris. 2G y 27 
de la Lev de Aduanas. Decrct'-Tjcy 19.5491 
72 y Decreto N» 1750172. art-.. Sl|33 y 30). 
Firmado: Armando II. Ros-l. Juez Con- 
tencioso ' T "t.) flntc Contencioso Canital. 

Buenos Aires ?" rl° T"" , n ?*» 1 5)7!*. 

c.22|5 N? 2.330 v.23|5|79 



Expediente N» 002.19617» 

Se le hace saber a los señorea ANTO- 
NIO MENENDEZ, JOSÉ BEVTLAQTJA y 
JAIME L. LOKETO que en el expte. 
N» 602.196|76 que tramita por el Dpto. 
Contencioso Capital, Secretarla de Ac- 
tuación NM déla Administración Na- 
cional de Aduana ha recaído la ste. 
providencia la que en su parte pertinente 
dice: "Buenos Aires, 9 de marzo de 1978 
córrase vista de todo lo actuado a loa 
señores Antonio Menéndcz, José Bevlla- 
qua y Jaime L. Lorcto a quienes se citan 
y emplazan para que en el perentorio tér- 
mino de diez dias estén en derecho, eva- 
cúen su defensa y ofrezcan toda la prueba 
conducente de que intenten valerse en un 
solo escrito bajo expreso apercibimiento 
de rebeldía todo conforme con las pres- 
cripciones de los arta. 46, 47, 48. 49 y 
concordantes de la Ley de Aduanas (t.o. 
1902) y uiodif. w)r imputárseles la infrac- 
ción prevista en d art. 170 del mencio- 
nado texto legar. Notifiqucse. — Firma- 
do: Dr. Eduardo Alberto Méndez, Super- 
visor Especializado del Dpto. Contencio- 
so Capital. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1979. 

c.22|5 N* 2.807 v.22|5|79 

Expediente N» G01.4G!>|75 
Se hace saber al señor LUIS CLAU- 
DIO FERREJRA DA SILVA, que en el 
expte. N? 001.400)75, se ha dictado fallo 
N» 252 el 19¡3|79, que en su parte perti- 
nente dice: Articulo 1*: Condenando a 
Luis Claudio Fcrrclra Da Silva, al comisa 
de la mercadería, redimible en este caso 
por una multa igual a Ciento setenta y 
ocho mil setecientos treinta y cuatro pe- 



sos <$ 178.734), en los términos de los 
asta. 1020 y 1025 de la Ley 810, 134 7 
17s — ler. párrafo— de la Lc7 de Aduanas 
(to. 1963 7 modificaciones). Articulo 3»: 
Decretando embargo sobre los objetos co- 
ya entrega se dispone, de conformidad 
con los arta. 95|104 de la Ley de Aduanas 
(feo. 1863 7 modif.). baste, tanto sean 
satisfechos la totalidad de los créditos 
fiscales, con la salvedad de que dicha 
medida precautoria quedará automática- 
mente levantada con la cancelación de 
los mismos. — Firmado: Armando H. 
Rossl, Jues Contencioso (Int.) Dpto. Con- 
tencioso Capital. 
Buenos Aires, 23 de marzo de 19TO. 

c.22|5 N* 2.888 V.22|5|79 



Expediente N* 601JL05|77 
Hágase saber al señor ADOLFO ÓS- 
CAR TORINO. que en el Expediente nu- 
mero 601.105177, do esta Administración 
Nacional de Aduanas, ha recaído el Fa- 
llo ANCC N» 1.613|78, que en su parte 
pertinente dice: Buenos Aires, noviembre 
22 de 1978. — Visto... Resultando... 
Considerando... Fallo: 1») Condenando 
a las firmas despachante de Aduana 
Luis M. Costa, exportadora Frigorífico 
Guardia Nacional S.A. e integrantes de 
su Directorio, señores Antonio Fondovlla, 
Roberto Antonio Fondovlla, Celia Mar- 
celina Fondovlla de Plttner, Antonio Iglc- 
sarlo 7 Adolfo Osear Torlno, al paR» de 
una multa solidarla igual a: $ 20.645 
(veinte mil seiscientos cuarenta 7 cinco 
pesos), en los términos del art. 171. pá- 
rrafo segundo, Inc. c), de la Ley de Adua- 
na, to. 1962, modificado por 1*7 número 
19.881 7 art. 1.027 bis de la Le7 N» 810. 



— 2» Intimase a la cancelación , de la 
suma señalada en el punto 1» del presen- 
te de conformidad con el art 63, párra- 
fo segundo 7 art 95 de la Le7 de Adua- 
nas, to. 1962, modificado por Ley núme- 
ro 21.369. — Fdo.: Dr. Armando H. Rossl, 
Juez Contencioso (Int.), Dpto. Contencio- 
so Capital. 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1979. 

eaa|5 n» 2*20 v.22|5i70 

Expediente N? 600.84z|77 

Se le hace saber al señor FAUSTO 
CARETTA que en el Expte. N» 600.842'77. 
lia recaído el siguiente Fallo ANCC nú- 
mero 1100|78. el cual en su parte perti- 
nente dice: Buenos Aires, 20 de setiembre 
de 1978. Fallo 1*) Condenar al señor 
Fausto Carctta al pago de una multa 
en forma solidarla 7 atenuada igual a: 
$4.300 (son pesos cuatro mil trescien- 
tos) en los términos del Art 140 ter. 7 
171 de la Ley de Aduanas t.o. 1902 y mo- 
dif. y Art. 1056 de la Ley 810... 3») Intí- 
mese a la cancelación de la suma seña- 
lada de conformidad con el Art- 03. 2* 
párrafo y 95 de la Ley de Aduanas t.o. 
1962 y modif. por Ley 21.369. — Firmado: 
Dr. Armando H. Rossl, Juez Contcn- 
N« 5103|78. Fdo.: Contraalmirante Juan 
Carlos Martínez, Administrador Nacional 
de Aduanas. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1979. 
C.22|5 N» 2.921 T.22|5|79 



Expediente N' 602.122|76 
Se le hace saber al señor ENRIQUE 
GIUSTI. que en el ExDte. N» 602.1 r"f0, 
ha recaído sentencia que resuelve: "Bs. 
As. 26¡2|79. Fallo ANCC N» 63|79... 1») 
Condenar al señor Enrique Oiustl y a..., 
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Venta: Avenida Santa Fe 1659, de 12.45 a Ti 

* 



$ 500 



$ 500 



* ^° 158 
L.IO N'< 21.541 

Trasplantes de órganos y malcríales 
nnntómicns 

•k N* l(](i 

DEC "RITO Nv 2fiS7'77 

Establecimientos Lácteos. Normas » que ,de- 
hiT rmtiVM m rtaitílltación v funcionamiento 
rtr »i< mismos 

& *V> |(i-| 

DISCRETO N" 2.750/77 

Bncrf Deportivo. Se reglamentan sus 

actividades $ 500 

it N" 168 

LEY «J« 21.686 

Procedimientos Administrativos. Introdúcensc 
diversas modificaciones o distintos artículos 
de in Ley N* 19.549. 
DECRETO N« 3.700/77 

Sustitíivcnsc algunos artículos del Decreto 
Reglamentario número 1.759/72 $ 500 

* NV 169 

LEY Nv 21 .695 

Forestación Implántase un sistema de crédito 
fiscal paro la forestación, en sustitución del 
nclual sistema de desgravación impositiva. 

* N« 170 

LEY N v 21 708 

Corli-r Procesal Civil v Comercial de la Na- 
cían. Suslitúycnse diversos artículos de la 
Lev N« 17.454 del Decreto-Ley N° 1.285/58 
y de la Ley N» 17.110 

* N« 171 
RESOLUCIÓN N° 15.850/77 

Derecho.' de Autor Dominio Público Pacán- 
te Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 ... 

* N' 172 
RESOLUCIONES Nros. 1 v 2778 

Inspección t-er>cral de Persona* luridicas. 
Aso- elaciones Civiles • Estatuto tipo Asocia- 
ciones Civiles v Fundaciones - Inventario • 
Formulario tipo • 

* N» I7£ 
DECRETO N« SJJ0/78 

Impuesto a las Ganancias (Lo. en 
Reglamentación 



f 500 



$ 500 



$ 500 



1977) 



S 500 



$ 500 



N? 174 

LEY N° 21.795 

Ley de Nacionalidad y Ciudadanía - Atribu- 
ción, otorgamiento, pérdida v cancelación de 
la nacionalidad v de la ciudadanía argentina 

Nv 175 

DECRETO Nvl.080|78 
Forestación. 

Apruébase el Plan Nacional de Forestación 
1978- 1982 

N° 176 

LEY N° 21.838 

Importaciones. 

Aplicación de Derechos 

Antidúmpíng y Compensatorios 

N» 177 

LEY N? 21.839 . 

' Aranceles y Honorarios de Ahogados v Pro- 
curadores. Nuevo Régimen 

N» 178 
DECRETO N* 1.666 S78 

Administración Pública Nacional - Normas 
para la redacción v diliccncianuciito üc la 
Documentación Administrativa 

N« 179 

LEY N» 21.894 

Lev de Impuesto a las Ganancias Ajuste por 
Inflación Incorpórase un nueve Título a la Lo 

N» 180 

LEY N« 21.898 

Lev de Aduana Modificaciones. 

(Represión del Contrabando t Actualización 

de los créditos y deudas fiscales) 

N« 181 

LEY N* 21 «TOO 

fierras fiscales en ¿nnas de Frontera Normas 
qur resillan te delimitación rer/isHn -idiiidi- 
catión, uso v cesión de 'as tierras fiscales ru- 
rales nacionales, provinciales v municipales . . 

N? 18i¿ 

DECRETO N* 2.S61/78 

l'rocerK míen tos Eiscales • Ordénansé las dis- 
posiciones icnalcs vigentes rn la Lr\ N° 
' ' PSr 1 T O 107/0 v «us modificaciones .. 

Nv |S:l 

DECRETO N* 3 212^6 

Impm-ítí' a ias r í;«nancÍKS Modificaciones al 
Dccrctr Reglamentario N*" 2 I26'74 v su» mo- 
dilifacioncs 



$ 500 



$ 500 



$ 500 



$ 590 



$ P50 



$ 500 



$ 650 



$ 500 



% 1.200 



% 500 
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en forma solidaria al pago de una muí** 
de 3 30.000 (treinta mil pesos», en ios 
términos do los Arte. 140 ter. y 171, 2» 
párrafo, Inc. a), ambos de la Ley <le 
Aduanas t.o. 1962 y cus modií. ... 3») 
Intimar a la cancelación de los rubros 
citados de acuerdo con lo normado por 
los Arte. 63, 2» párrafo y 95 de la Ley 
de Aduanas por Ley 21.369 y 21.898. — 
Fdo.: Dr. Eduardo Alberto Méndez, Abo. 
gado Supervisor Especializado, Dpto. Con- 
tencioso Capital, 
llucnos Airu¿. \?. do ninrzo de 1979. 
t.22|5 N» 2922 V.22|5|79 

Expediente N» 602.192(76 
Se le hace saber que en el Exptc. nu- 
mero 602192|76, se dispuso para el Be- 
ñor HORACIO DELGADO lo siguiente! 
"Buenos Aires, 28 de febrero de 1979. Có- 
rrase Vista de todo lo actuado a Hora- 
cio D<»l»adú. a quien se cita y emplaza 
para que en el perentorio término do 
diez (10) días, estén en derecho, evacúen 
su defensa y ofrezcan toda la prueba 
conducente de que intenten, valerse en un 
i ■ escrito, bajo apercibimiento de 
¡^ ..-r'-ia, todo conforme con lo prescrlpto 
I-.Í- as Arte. 46, 47, 48 y 49 y concor- 
dantes de la Ley de Aduanas (to. 1962}, 
amputándosele la Infracción prevista y 
penada por el Art. 140 ter. y 171 del ci- 
tado texto legal. Tengase presente asi- 
mismo, que en caso de concurrir a estar 
un tercero invocando un derecho que no 
sea el propio, deberá hacerlo con pa- 
trocinio letrado en caso que no fuere 
profesional del derecho, y acompañar los 
documentos que acrediten la personería 
Invocada en su primera presentación 
¡Arte. 2c y 27 de la Ley de Aduanas, Art. 
' »». Inc.. b) Decreto Ley 19.549172 y De- 
creto N» 1769/72. Arts. 31(33 y 36. El per- 
juicio Fiscal ascenderla a $ 13,50..." — 
Fdo • Dr. Eduardo A. Méndez, Jefe De- 
par' amento Contencioso Capital, ale. 
Buenos Alros, 5 de marzo de 1979. 
e.22|S V* 2.923 «23)5179 

Expediente N» «0X295)76 

JSS^ÜSJ"^ * aber » : MAURICIO 
BCHO EBEL Y CÍA. S.R.L. y a los se- 
ñores JESÚS RUEL y ANTONIO GON- 
ZÁLEZ que en el Expte. N» 601.395176, 
se ha dispuesto lo siguiente: "Buenos 
Aires, 15 de agosto de 1978. Córrase Vista 
de todo lo actuado por el término de diez 
(10) días hábiles administrativos a Mau- 
ricio Schoebel y Cía. B.R.L. y en fun- 
ción del Art 1037 bis de la Ley «10 ■ 
Antonio González y Jesús Ruel para que 
evacúen su defensa y ofrezcan la prueba 
conducente, de acuerdo a los Arts. 46, 
«7 y 49 de la Ley de Aduana (to. 1962) 
y bajo el apercibimiento previsto en al 
Art. 48 del altado cuerpo legal, Impu- 
tándoseles la infracción prevista y pe- 
nada en los Arts. 140 ter. y 171 de esta 
^fy. En 1» Wtoera presentación debe. 
íf^l.-Í^J.^^^ J^pn^icillo dentro del perl- 
mcf.o de I» fluvt»l Federal. Se hace 

^-' " \ ^ ' tie concurrir a estar 

¿L 06 ^""" *? J ' fll <<erpó8lta persona, el 
Bre-cnta ,. tf deberá acreditar personer'a 
en los términos de los Arts. 26 y 27 de 
ta-L»y citada. El Importe de los tributos 
asciende a S 160,45. Firmado: Dr. Arman- 
no H. Rossi. Juez Contencioso Dpto. 
Cont. Capitel". 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1979. 
e.22|5 N» 2.934 V.22|5|79 

Expediente N» 603.108|78 

Se hace saber a VÍCTOR HUGO CE- 
LADA que en el Expediente N» 603.108)78 
se ha resuelto lo siguiente: Buenos Aires, 
14 de marzo de 1979 en los términos de 
los arts. 114. 116 y 117 de la Ley de Adua- 
nas en vigencia se fija audiencia para 
el día 22 de mayo de 1979 a las 15 horas 
para recibirle declaración Indagatoria, im- 
putándosele la Infracción prevista y pe- 
nada por el art. 192 de dicho texto legal, 
bajo apercibimiento do declararlo en re- 
beldía en los términos del art. 48 de la 
referida Ley. Téngase presente lo pres- 
crlpto por el art. 117. como asimismo lo 
normado por art 27 y 28 de dicha Ley 
ae Aduanas, art. 1» toe. f) del Decreto- 
Ley 19549)73 y Decreto Reglamentarlo 
N* 1769173, arte. 31|33 y 36. — Firmado: 
Dr. Armando H. Rosal, Juez Contencioso, 
Dpto. Contencioso Capitel. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1979. 

«■22|5 N* 2.909 vjtt|5|79 

Expediente Nt 409.773|67 
Be les hace saber a los señores JOSÉ 
'ANTONIO LEMANA, C.I. N» 411.009 del 
Registro Provincial de las Personas; AL- 
BERTO OTERO y a la firma "VANYU 
S.A.", que en expediente N» 409.773)67 de 
esta A.N.A., se lian dictado sentencias 
definitivas las que para su conocimiento 
se publican por edicto: "Buenos Aires, 14 
de abril de 1978. Resolución ANCC. nú- 
mero 312178 autos y vistos: y conside- 
rando: resuelvo: 1») Declarar prescript* 
la acción penal fiscal en el presente caso 
y respecto de los señores: .T.isé Antonio 
Lemaña, Alberto Otero v Ir. fi-ma "Vanyu 
B.A." sin perjuicio del pago de los dere- 
chos y demás gravámenes que fueron 



pertinentes por parte üc i» «nombrí- • i en 
ultimo término. 2») Elcrsfc »"') n.-nuar 
a la firma: "Vanyu S.AS al yuso de 
los dereohos y demás gravámev ua quo 
fueran oportunamente dispensadas; 4>Jji 
Aprobado y oportunamente notifiatvse'v 
— Firmado: Eduardo Alberto Méiifc-egj 
Supervisor Especializado Dpto. Comea* 
eioso Capital. — Y su aprobatoria: "Bue¿ 
nos Aires, 3 de Julio de 1978. Visto: y 
considerando: El Administrador Nacional 
de Aduanas, resuelve: Art. 1»: Aprobar la 
Resolución N* 312178 dictada por el Dpto. 
Contencioso Capital, en cuanto .decreta 
la prescripción. Art. 2»: Por. Art. 3»: 
Pase. Resolución ANAJSU. N» 2481". — 
Dr. Juan Carlos Martínez, Administrador 
Nacional de Aduanas. 
Buenos Alies, 27 de febrero de 197!). 

c.22|5 N» 2.910 V.22|5¡79 

Expediente N» 6ÜU.170|77 

So le hace saber a FULGOR S.A.I.C. 
que en el Expíe. 600.170|77 so ha dispuesto 
lo siguiente: "Buenos Aires. 25 de octu- 
bre de 1978. Córrase Vista de todo .o 
actuado a la firma Fulgor S.A.I.C. a 
quienes se citan y emplazan para que en 
el perentorio término de diez (10) dias 
estén a derecho, evacúen su defensa y 
ofrezcan toda la prueba conducente de 
que Intenten valerse en un mismo escri- 
to, bajo apercibimiento de rebeldía, todo 
conforme lo prescrlpto por los arts. 46, 
47, 48, 49 y concordantes de la Ley de 
Aduanas (to. 1962); imputándosele la in- 
fracción previsto y penado por el art. 173, 
«v párrafo del citado texto legal. Téngase 
presente asimismo, que en caso de con- 
currir a estar en derecho un tercero in- 
vocando un derecho que no sea propio, 
deberá acompañar los documentos que 
acrediten la personería invocada en su 
primera presentación (arts. 26 y 27 de 
Ley de Aduanas, art. 1* Jnc. b) Ley nú- 
mero }?J**l n 7 Decreto N» 1759172, art. 
36. Notifiques*. — Firmado: Dra. Matilde 
C. B. de Morello, Jefe Secretaria Actua- 
ción N» 4 (Int.). 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1979. 
C.22J5 WV 2.911 v.22|5|79 

Expediente N» C01.481|76 

-..SSJ^? 8 8aber * los señores SEWEL 
BAMPLE, RUSSELL 1SNOR. que en i>1 
Expte. N» 601.481|76, ha recaldo sentencia 
que en su parte pertinente dice: "Buenos 
Aires, 9 de octubre de 1978... 1) Absol- 
viendo a... Bewel Samplc, Russell Isnor. 
de la Infracción que se les imputara en 
«utos con relación al Despacho N? 21.1051 
1*76 en los términos de los arte. 171 bis, 
párrafo 3» de la^ Ley de Aduanas (t.o. 
1962) y moaif. Ley 17.138 y 1067 de la 
Ley 810. sin perjuicio del pago de los 
derechos y servicios pertinentes conforma 
a las diferencias observadas y de los res- 
tantes adeudoa fiscales que procedieren. 
3) Condenando a... Bewel Sample, Rus- 
sen Isnor (art. 1027 bis de la Ley 810 y 
modií.), al pago de una multa solidarla 
Igual a la suma de cinco mfl pesos (pe- 
sos 5.000), en los términos del art. 166 
de la Ley de Aduanas (t.o. 1962) y mo- 
dií. Ley 17.138". — Firmado: Arman- 
do H. Rossi, Juez Contencioso (Int.), 
Dpto. Contencioso Capital. Asimismo se 
ha resuelto: "Buenos Aires, 4 de enero 
de 1979... Articulo 1*: Aprobar el Fallo 
N« 1243 de fecha 9 de octubre de 1974 
dictado por el Departamento Contencio- 
so Capital a ís. 109)103, en cuanto fuere 
materia de elevatoria". — Firmado: Con- 
traalmirante Juan Carlos Martínez, Admi- 
nistrador Nacional de Aduanas. 
Buenos Aires, febrero 20 de 1979. 

e.22|5 N» 2.912 v.22|5|79 

Expediente Nt Í02.191|76 

Có rrase Vista de todo lo actuado a 
AGUSTÍN l'OMAS MELANO y MARÍA 
DEL CARMEN PAZ DE MILANO a quie- 
nes se dta y emplaza para que en el 
perentorio término de diez (10) días, 
estén en derecho, evacúen su defensa y 
ofrezcan toda la prueba conducente de 
que Intenten valerse en un mismo es- 
crito, bajo apercibimiento de rebeldía to- 
do conforme con lo prescrlpto por tos 
arte. 46, 47, 48, 49 y concordantes de 
la Ley de Aduanas (t.o. 1962), impután- 
doseles la Infracción prevista y penada 
por el art. 140 ter y 171 del citado texto 
legal. Téngase presente asimismo, quo 
en caso de concurrir a estar un tercero 
Invocando un derecho que no sea el pro- 
pio, deberá acompañar los documentos 
que acrediten la personería invocada en 
su primera presentación (arte. 26 y 27 
de la Ley de Aduanas, art. 1*. Inc. b) 
Decreto Ley N* 19.549)72 y Decreto nu- 
mero 1759|72, arts. 31. 33 y 36. El per- 
juicio Fiscal ascendería a $ 6,25. — Fir- 
mado: Dr. Armando H. Rossi, Juez Con- 
tencioso, Dpto. Cont. Capital. 

Buenos Aires, 1* de marzo de 1979. 
e32|5 N» 2.913 v.22|5|79 

Expediente N' 600.141|75 
Se hace saber al Sr. MOISÉS TAWIL 
que en el Expte. N» 600.141176. que tra- 
mita ante el Departamento Contencioso 
Capitel (Secretaria de Actuación N» 21 
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fie la Aiimini.-¡r:u-;<.n Nacional de Adua- 
nas, se lia i'.clado el Fallo N<> 10:iJ|78, 
de fecha 2B,8.7«, que en su liarte perti- 
nente dice asi: "Art. 1?) Condenar a los 
señores Moisés Cohén (L.E. 4.243.2Gl 1 >, y 
Moisés Tawll, a una multa de pesos qui- 
nientos sesenta y un mil doscientos trein- 
ta y siete ($ 561.237) y a sufrir el co- 
miso de la mercadería que se detalla en 
el ítem 1 del 2? considerando, por apli- 
cación del art. 198 de la Ley de Aduanas 
(t.o. 1962 y modificatorias). Intimándose 
su pago (art. 93 y 105 del texto legal ci- 
tado). — (Se aclara que la mercadería 
a que se refiere el articulo transcripto 
r.on: 35 pantalones con etiqueta U.S.A.) 
Art. 2?) Absolver a las personas mencio- 
nadas en el ait. 1» respecto del resto de 
mercaderías secuestradas, por aplicación 
de los arte. 1054 y 1056 de la Ley 810" 
El Fallo 1034|78 fue aprobado por Reso- 
lución ANA N" 695|79, el Fallo 1034|7S 
está firmado por el Dr- Armando H. 
Rossi, Juez Contencioso (Int.). Dpto. 
Contencioso Capital; y la Res. aproba- 
toria por el señor Administrador Nacio- 
nal de Aduanas. Queda Ud. notificado 
Buenos Aires, marzo de 1979. 

c.22|5 N* 2.914 V.22|5|70 

Se hace saber a PEDRO FIDEL MEN- 
DOZA que en el Expte. N» 601 742|78 so 
ha resuelto le siguiente: Buenos Aires, 
13 febrero 1979, en los términos de los 
Arts. 114, 116 y 117 de la Ley de Aduanas 
en vigencia se fija audiencia para el día 
18 de mayo de 1979, a las 14 horas para 
recibirle declaración Indagatoria, Impu- 
tándosele la Inlracclón prevista y pcriuda 
por el Art. 192 de dicho texto legal, balo 
apercibimiento de declararlo en rebeldía 
en los términos del Art. 48 de la refe- 
rida ley. Téngase presente lo prescrlpto 
por el Art. 117, como asimismo lo nor- 
mado por el Art. 27 y 28 de dicha Ley 
de Aduanas. Art. 1", inc. f) del Denoto 
Ley 19.549172 y Decreto Reglamentario 
N? 175fl|72. Arts. 3H'i3 y 36. - Firmado: 
Dr. Eduardo A. .Méndez, Supervisor Es- 
pecializado. Dpto. Contencioso Capital. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1979. 
e.22|5 N? 2.915 v.22|5|79 

Notifico n los señores JOSÉ CHARNIS 
y REGINA HERYNKOPF CHARNIS, el 
Decreto N» 1418. dictado en el expediente 
N* 601.012(75. que en su parte pertinente 
dice: Bs. As. 27)6)78. el Presidente de la 
Nación Argentina Decreta: Art. 1»: In- 
dúltase a los señores José Charnis y 
Resina Herynkopf Charnis de las penas 
immif»<-'ta ñor ?| F»llo N» IGO'76. del De- 

I 1 "" " n '° Cn " -i Capital, coníir- 

>' 1 ; o -- •' '.'." v Tt •>!' 1945)76 de 'a 

Ar " '' ' — il de Aduanas. 

Art. y otó' .¡.ise un último e Improrro- 
gable plazo üc tr?s en meses, a partir 
de la notificación del presente, para la 
definitiva reexportación del automotor. 
— Firmado: Rafael Videla. Prr"ldpnte 
de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1979. 
e.22|5 N» 2.916 v.22|5|79 

Se hace saber a LEWIS STEIN. DA- 
VID LEE HEINE. CLAUDIO G. B. BOO- 
FILL y ROBERTO RODRÍGUEZ, que 
en el Expte. N» 602.329|78, ha recaído 
sentencia que en su parte pertinente di- 
ce: "Buenos Aires. 8)11(78..., punto 1) — 
Condenando a... Lewls Stein. David Lee 
Heine. Claudio G. B. Boufill y Roberto 
Rodríguez, a! pago de una multa soli- 
daria igual a sesenta y un mil ciento 
setenta pesos ($ 61.170). Punto 2) — Con- 
denando a... Lewis Stein, David Lee 
Heine, Claudio G. B. Boufifll. al pago de 
una multa solidarla igual a veintinueve 
mil ochocientos cincuenta pesos (pesos 
29.850). — Punto 3) Condenando a. . 
Lewls Stein, David Lee Heine, al pago 
de una multa solidarla igual a treinta 
y ocho mil ochocientos sesenta pesos 
($ 38.860). — Punto 4) Condenando a... 
Lewis Stein. David Lee Heine. ni pago 
de una multe solidarla igual a veintiséis 
mil novecientos cincuenta pesos (t 26.050). 
Todo ello en los términos del art. 167. 
párrafo 4», de la Ley de Aduanas ít.o. 
1962) y modlf., sin perjuicio del pago de 
los derechos y servidos dispensados y 
de los restantes adeudos fiscales que pro- 
cedieren. — 5) Intimar a la cancelación 
de las sumas (multas y demás adeudos 
diferencia de tributos y servicios), en 
los términos de los arte. 63, par. 2» y 95 
de la Ley de Aduanas (t.o. 1962) y modlf. 
Ley 21.369". — Firmado: Dr. Armando 
H. Rossi, Juez Contencioso (Int.). Dpto 
Contencioso Capitel. 

Buenos Aires, marzo 5 de 1979. 

e.22|5 N» 2.917 v.225 TG 

Se le hace saber a los Sres. VICENTE 
MIGUEL CASCINO y JUANA MAXI- 
MILIANA CASCINO, que en el Expte 
N» 601.350|76, se ha dispuesto lo siguien- 
te: "Buenos Aires, 10 de abril de 1978. 
Córrase Vista de todo lo actuado a Vi- 
cente Miguel Casclno y Juana Maxlml- 
liana Cascino, a qn'<"*"<! se cite y em- 
plaza para qu* en el nerentorlo término 
de diez (10) dias, estén en derecho, eva- 
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cuen su defensa y ofrezcan tod.» w piuc 
to conducente de que Intenten v. \tS 
en un mismo escrito, bajo aperciblmien* 
de rebeldía todo conforme con lo prca 
cuta., por los «tu. 46. 47, 48. 49 i M « 

,;, ■.,'"" ,s t,e . a lr >' <>e Artu-mac ,t< 
iy»->. impuiarHloM.'-.s i- i¡urncc¡ Vi irrt 

ni del citado texto lcp.u reí ■ V 
sonto asimismo, que en caso :!■ -"■■ 
rrir a estar a un tercero Inv. v¡ • 
derecho que no sea el propio < 
acompañar los documentos que iu " 
la personería invocada en su i 
presentación (arts. 26 y 27 de la r" 
£, ,l V?í!25- nrt - W.-mo. ), berro,. .- 
19. 549|72 y Decreto N» 1759¡72 «•■•<; ->i ¿ 
y Mi. El perjuicio flscnl B sr--rl » a 
$263 19. Firmado: Dr. Eduardo Albcrte 
Méndez, Supervisor Especializad... -> P í» 
Contencioso Capital. 
Buenos Aires. 12 de marzo de 1979. 
c.22|5 N» 2.918 v.22|5|19 

cj^w hace 5abt " r al senor ERLIÑO 
bOLEM que en el Expte. N» 600.193177 da 
esta Administración de Aduanas, ha re- 
caído la siguiente providencia, que en 
su porte pertinente dice: Buenos Aires, 
noviembre 6 de 1978. Córrase Vista cta 
;?«? }R nctuati0 Por «I término de «lie* 
(10) días hábiles administrativos al se- 
ñor Erllng Solcm (por Edicto), en fun- 
ción del Art. 1027 bis de la Ley 81b para 
que evacué su defensa y ofrezca la prue- 
ba conducente de acuerdo a los Arts 46, 
47 y 49 do la Ley de Aduanas (t.o. 196» 
í » í° í 1 apercibimiento previsto en, «I 
Art. 48 del citado cuerpo legal. Impután- 
dosele la Infracción prevista y penad» 
en el Art 1003 de la Ley jio. En la pri- 
mera presentación deberá constituir do- 
micilio dentro del perímetro de lo C»- 
pltal Federal. Se hace saber que en coso 
dr concurrir a estar a derecho por inter- 
posita persona, el presentante deber* 
acreditar personería en los término do 
l"s arts. 26 y 27 de la ley citada. — *Vlo " 
Dr. Armando H. Rossi, Juez Contencioso 
(Int.) Dpto. Cont. Cap. 
Buenos Aires, febrero 26 de 1979 

e.22|5 N» 2.919 v.22,5|7» 

Se le hace saber a LUIS ROBERTO 
OLIVA que en el Expte. N» 602.514176 re- 
cayó Fallo Nf 941)78 que resuelve: "Buenos 
Aires, 8 de agosto de 1978. Fallo: 1») Con- 
denando a la firma Kaigo's S.A.C.I.P., 
ya los señores Alberto O. Goftl, Hernán 
Ezquerra, Héctor A. Villacampa y Luis 
Roberto Oliva, al pago de una multa so- 
lidarla igual a $ 185.718 (son pesos ciento 
ochenta y cinco mil setecientos dieciocho» 
en los términos de los arte 140 ter t 
Í 7 Lí e JL a , íí y de Atlu *nas, to, 1962 y 
modlf. 2») Formular cargo por los gra- 
vámenes que se adeudaren. 3») Intimar 
a la cancelación de las sumas señaladas 
de conformidad con lo establecido en el 
art. 63, párrafo 2» y art 95 de la Ley 
de Aduanas, t.o. 1962 y modií. por la 
Ley 21.369-. Firmado: Dr. Amando B> 

S , 'ca J pi C ta, COntCnClM0 ' Dpt0 - ««^ 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1979 

C-22|5 NT 2504 V.22:5|79 

7T?rV C oí?™- Sa J ber „ a ta seflora N °RA 
ZULY CAMPS de BARRETO que en el 
Expediente N» 600.080|76. se dispuso lo 
siguiente: «Buenos Aires, 10 de íbr» £ 

ÍfJró 2? r , ra ~ vteta * toá0 l0 actuado a 
Nora Zuly Camps de Barrete a quimiles 

ÍL?1 « y f mp í za P ftra 1« e «» el peren- 
torio término de diez (10) días, estén en 
derecho, evacue|n su defensa y ofrezcan 
toda la prueba conducente de que i>-'.^i- 
te|n valerse en un mismo escrito halo 
apercibimiento de rebeldía todo conforme 
con lo prescrlpto por los arte. 46. 47. 48. 

til iíES? rdante, L de J ft " I *J r de Aduanas 
(t.o. 1962). imputándosele la Infracción 
previste y penada por el art. 140 ter. v 
171 Inc. a) del citado texto legal. Téngase 
presente asimismo, que en caso de con- 
currir a estar un tercero Invocando un 
derecho que no sea el propio, deberá ha- 
cerlo con patrocinio letrado en caso que 
no fuere profesional del derecho, y acom- 
pañar los documentos que acrediten la 
personería Invocada en su primera pre- 
sentación (arte. 26 y 27 de la Lev de 
AÍSSS^ ^ 1# ,nc - b) Decreto- Ley 
« M8 il? i, Decreto N» 1758|72, aris. si. 
2.Í. 3 ~- m .Perjuicio Fiscal ascenderla a 
* SI". Firmado: Dr. Eduardo Alberto Mén- 
dez, Supervisor Especializado Departa- 
mento Contencioso Capitel. 
Rueños Aires, 20 de marzo de 1979 

e.32|5 N» 2.905 v.22|5|7» 

Se hace saber al señor MARIO GAS- 
QUE, que en el Expte. N» 600.472176. ha 
ÜSSfJáP «ntencia que resuelve: Bs. As.. 
27|3|79. Fallo ANCC. N* 110)79. FMlo: 
Condenar a... y al Sr. Mario Gnmue, 
en forma solidarla, al pago de una m'ilta 
Igual a t 118.000 (son ciento dleclnrno 
mil), en los términos de los arte. 140 ter 
y 171. 2? nfo. ¡ne. »> de la Ley de Adua- 
nas t.o. i "" '• "lod-f . 2*> Formular cargo 
por lo a'le"-'"'l-> en mnr.rnl/i de Estn'Wfl- 
Uca, que ascK-nde a la suma de $ 177 
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(san cien lo atienta y siete), 3 o ) Intimar 
a -la cancelación, do los rubros citados, 
de acuerdo a lo normado por los nrts. 
33, 2» pío. y 95 de Ja L.A. t.o. 19-2 mocüf. 
por Ley 21.309 y 21.898. — F¡nn-.:do: 
Dr. Eduardo Alberto Méndez, Supervisor 
Especializado, Dpto. Contencioso Capital. 
Buenos Aires, 13 de marzo de 1979. 

e.22|5 NV 2.90G v.22¡5¡79 



en bu primera pios"n¡ xión iArt;¡. 25 y 
27 de la- Ley de Aduanas). 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1979. 

e.2215 N» 2.935 v.22¡5|79 



Se hace saber al señor GUILLERMO 
BARZI, que en el Expte. N« 600.47276, 
Ua recaído sentencia que resuelve: Bs. 
As., 27|2|79. Fallo ANCC. N» 110|79. Pallo: 
Condenar a., y al Sr. Guillermo Barzi 
sn forma solidaria, al pago de una multa 
le $ 118.000 (son ciento dieciocho mil), 
en los términos de los nrts. 140 ter. y 
171 de la Ley de Aduanas t.o. 1902 y 
modif., T>) Formular cargo de lo adeu- . 
dado en concepto de Estadística, que as- 
olende a la suma do $ 177 (son ciento 
setenta y siete), 3') Intimar a la cance- 
lación de los rubros citados, de acuerdo 
a lo normado por los arts. 63, 2 ? pío. y 
95 de la LA. t.o. 1962 modif. por L*y 
31.369 y 21.898. Firmado: Dr. Eduardo Al- 
berto Méndez, Supervisor Espccln'lwdo, 
Dpto. Contencioso Capital. 

Buenos Aires, 13 de marzo- do 1979. 

e.22]5 N? 2.907 v.22¡5;79 

Se hace saber a PATRICIO IGOR 
ORELLANA RUTCOWSKY que en el 
Rxpcdiente N? 603-211|78 se lia resuelto 
lo siguiente: Buenos Aires, 16 de marzo 
de 1977 en los términos de los arts. 114, 
136 y 117 de la Ley de Aduanas en vi- 
gencia se fija audiencia nara el día 31 
de mayo de 1979 a las 15 horas para 
recibirle declaración Indagatoria, impu- 
; tándoscle la infracción prevista y penada 
, por el Art. 192 de dicho texto lceal, ba- 
jo apercibimiento de declararlo en re- 
beldía en los términos del art. 48 de la 
referida Ley. Téngase presente lo pros- 
cripto por el art. 117, como asimismo lo 
normado por el art. 27 y 28 de dicha 
Ley de Aduanas, art. 1» inc. n del De- 
creto-Ley 19.¡>49|72 y Decreto Reglamen- 
tario N? 1759|72, arts. 31133 y 36. — Fir- 
mado: Armando H. Rossi, Juez Conten- 
cioso, Dpto. Contencioso Capital. 
Bueno.; Aires, 10 de marzo de 1979- 

C.22¡5 N? 2.908 v.22¡5¡79 



Se hace saber o todas aquellas perso- 
gos que se consideren con derecho a las 
mercMk'i ¡as involucradas en el Sumario 
N 1 ' 601.015170, consistente en: Una valija 
contencioso cuotro car-estéreo pasa cas- 
sette, un pasa cr.sscttc auto radio, dor 
contestadores telefónicos, dos pantalones 
de corderoy, una campera, dos camisas, 
un «¡juma completo, un par de medias, 
dos calzoncillos y quinientas ochenta ca- 
jar-CDiitcniendo cada una cinco impuestos - 
para mr.quina de afeitar, que deben'm 
prcjeri'.ároe ante la Administración Na- 
cional rin Aduanas dentro de ¡os quince 
(15) días de publicado el presente para 
hacer valer sus acrechos, bajo apercibi- 
miento de darse a las mercaderías el tra- 
tamiento previsto por el articulo N? 295 
úc la I-ey N* 810, en caso de Inccinpa- 
rencia. — Firmado: José María Waltón, 
Supervi.or' Dlv. Rezagos y Coin. (Int.). 

Buenos Aires. 8 de marzo de 1979. 

e.22|5 N n 2.893 v.22¡5|79 

Se huee' saber a todas aquellas personas 
>iur- ;e ( onsideran con derechos a las 
iijt.¡--: ■:.:_., .v¿ involucradas en el Sumario 
N" <¡ : ¡..ile;'¡8, consistente en: sesenta v 
dos >.;' '¡ri.iüios en artículos di: biyutería 
(aro?., ív.'i'.nas, prended 3 re.; de metal do- 
rado-, cielito treinta y dos p. -futrios y una 
vnlijn deteriorada que deberán presen- 
tarse ante la Administración Nacional de 
Adtinn.'S ilenno de los quince (15) días 
de publ-cado el presente para hacer va- 
ler sus derechos bajo apercibimiento de 
cara? a las mercaderías el tratamiento 
previste; por el artículo N'-' 295 de la Ley 
N" CÍO en caso de Incomparcncin. — Fir- 
mad"': .Jn:é María Walton, Supervisor 
D.v. V.--Y iíc-s y Coni. (Int.) 

Bueno;- Aires, 8 de. marzo de i979. 

C.22|5 N° 2.694- v.22¡5;79 



Se )i»r« suJacr o: JORGE G. 31 VA 
VIENDEV-', quo sobre la mercadería afec- 
tada al Kxpvc. N'> 00.395177, con fecha 
J8|U|78. se ha diapuesto lo siguiente: Có- 
rlase Vista 11c todo lo actuado a Jorge 
G. Sil™ Mehoez por edicto, a quien se 
ie imputa la comisión de la lnfrar'-i'ja 
orcvlrt* y penada por el articulo 1S0, 
nc. b) L.A. (t.o. 19G2 y modif.). emnln- 
viiidoselc ,uim que en el peienc-.-vio '.ó; - 
niño út' t'i«7i (10) días esté en derecho, 
evacúe su Jofcnsa y ofrezca la prueba 
■onduconte do que Intente valerse de un 
mismo e-.crito, hajo apercibimiento de 
rebeldía, todo, en los término.-, de los 
Arts. 45, 47, 48 y 49 y concordante? ru- 
la Ley de Aduanas (t.o. 1962 y sus modif >. 
Téngase presente asimismo, qu» en caso 
de concurrir n estar en derecho un ter- 
cero, Invocando un dei eolio que no ?eu 
propio, deberá aco-mpafar ios documen- 
tos que acrediten la personería invocada 



Se le hace saber a la señora CORINA 
MC BRIDE DE BERMUDEZ que en el 
Expte. N» 602.164|76 se dispuso lo siguien- 
te: "Buenos Aires, 26 de diciembre de 
1977... Pullo ANCC N? 1461|77... 1') 
Condenar a la Sra. Corina Me Bride de 
Bermúdez ,al pago de una multa igual 
a % 80.000 ison pesos ochenta mil), en 
los términos del Art. 140 ter y 171 de la 

Ley de Aduanas, t.o. 1962 y modif 

todo de acuerdo a lo previsto por ?1 
Art. 63, 2» párrafo y Art. 95 de la Ley 
de Aduanas, t.o. 1962 y modif. por la 
Ley W 21.369..." — Firmado: Armando 
II. Rossi, Juez Contencioso, Departamen- 
to Contencioso Capital. 

Buenos Ains, Hi de marzo de 1979. 
o.22|5 N» 2.936 v.22¡5|79 

Se les hace saber a los señores EDGAR 
R. MOLINA, EUGENE R. KARRER, 
ROBERTO J. FISCHER y ALBERTO 
SALEM, que en el Expte. N? 601.111(76. 
se ha dispuesto lo siguiente: "Buenos 
Aires, 20 do setiembre de 1977. Córrase 
Vista de todo lo actuado a Edgar R. 
Molina, Eugcnc R. Karrcr, Roberto J. 
Flscher y Alberto Salem, a quienes se 
cita y emplaza para que en el perento- 
rio término de diez (10) días, estén en 
derecho, evacúen su defensa y ofrezcan 
toda la prueba conducente de que inten- 
ten valerse en un mismo escrito, bajo 
apercibimiento de rebeldía, todo confor- 
me con lo prescripto por los Arts. 46, 
47, 48 y 49 y concordantes de la Ley de 
Aduanas (t.o. 1962), imputándoseles 'a 
infracción prevista y penada por el Art. 
140 ter y 171 del citado cuerpo legal. Tén- 
gase presento asimismo, que en caso cié 
concurrir a estar un tercero invocando 
un derecho que no sea el propio, deberá 
acreditar su licrsoncrja en los términos 
de los Arts. 2ü y 27 cié la citada ley. El 
importe de los tributos asciende a % 8. — 
Firmado: Eduardo Alberto Méndez, Su- 
pervisor Especializado Dpto. Contencioso 
Capital". 

Buenos Aires. 16 de marzo de 197.1. 
e.22¡5 N? 2.937 v.22¡3!T9 

Hágase saber al señor SANTIAGO E. 
BÜRROWES. que en el Expíe, número 
001.367|76, de esta Administración Na- 
cional de Aduanas, ha recaído el Fallo 
ANCC N' 1617|78, que en su parto per- 
tinente dice:. Buenos Aires, noviembre "20 
de 1978. Visto... Resultando... Conside- 
rando... Fallo: 1* Condenando a las 
firmas despachantes - de Aduana Saúl 
Schuarzbcrj en el citado caráctei y en 
el de director titular de la firma expor- 
tadora, firma exportadora Filgorllico 
Colón S.A. y directores de la misma, 
señores T¡ '.ornas J. Lynn, Santiago E. 
Burrowcs, Bruce M. M. Carlisle y Pedro 
F. Cowan, al paso de una multa soli- 
daria igual a: $ 39.408 (treinta y nueve 
mil cuatrocientos ocho pesos), en los 
términos del Art. 171, párrafo segundo, 
. inc. c) de la Ley de Aduanas t.o. 1962. 
modificado por Ley N« 19.881 y Art. 1027 
bis de la Ley N? 810. — 8» Absolviendo a 
las firmas despachantes de Aduana, ex- 
potradora e integrantes de su ú rre! orio 
citados en el punto 1? del presente, de a 
infracción al Art. 171, párrafo cuarto 
de la Ley de Aduanas t.o. 1902 y modi- 
ficatorios, atento lo expresado en el se- 
gundo considerando, en los términos del 
Art. 1054 de' la Ley N» 810. 3? Formulan- 
do cargo por los gravámenes impagos, 
por la suma :'e $ 10,85. — 4? Intímase a 
:& cancelación de las sumas señaladas 
en los puntos 1? y 3' de conformidad con 
el Art. 63, párrafo segundo, y Art. 95 
de la Ley de Aduanas t.o. 1962, modifi- 
cado por Ley N» 21.369. — Firmado: Ar- 
mando H. Rossi, Juez Contencioso (Int). 
Dpto. Contencioso Capital. 

Horario de atenpión al público de 12.30 
a 16.30 hs. 

Buenos Aires 12 de marzo do 1979. 
c.22|5 N» 2.938 T.22|. r i'79 

Se les hace saber a ROBERT P. FO- 
LEY, ROBERT M. BRISTOR, EDGAR ¿,. 
MOLINA, EUGENE R. KARRER, MI- 
CHAEL J. COLLTNS, RAMÓN A- SA- 
LEM, ROBERTO J. FISCHER y PEDRO 
W. MULLER, que en el Expediente nú- 
mero 601.346:76 se ha dictado la siguiente 
providencia: ''Buenos Aires, 13 de octu- 
bre de 1978. Córrase vista de todo lo 
actuado por el término de diez (10) días 
hábiles administrativos en función del 
art. 1027 de la Ley 810 a los señores Ro- 
bcrt P. Folcy, Robcrt M. Bristor, Edgar 
E. Molina, Eugcne R. Karrcr. Michacl 
J. Collins, Ramón A. Salem, Roberto J. 
Fischer y Podro W. Mullcr, para que 
evacúen su defensa y ofrezcan la prueba 
conducente rie acuerdo a los arts. 46, 47, 
43 y 49 do. la Ley de Aduanas (t.o. 1962) 
y bajo apeveibimiento prcr'-to en el art. 
'."! '-!' r'^idr _C¿lcrpo lci'il, i nnuU'ir rU>- 
scles !a inira :iun : ' ■ .. . ao'^ po.' 

los arts. l^O :,:i- y i ( ir L ,>.-. ¿a 'a 

primera presentación deberán constituir 



dou.i. i'üo ('.entro del perímetro de la Ca- 
pital Federal. Se hace saber que en caso 
de concurrir a estar a derecho por ln- 
terpóslta persona, el presentante deberá 
acreditar su personería en los términos 
de los arts. 26 y 27 de la citada ley. El 
importe de les tributos asciende a pesos 
664. — Firmado: Armando H. Rossi, Ju 1 ; 
contencioso Dtpo. Contencioso Capital". 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1979, 
c.22|5 N« 2.925 V.2215J79 

Se hace saber a PEDRO FIDEL MEN- 
DOZA que en el Expte. N? 601.742|78 se 
ha resuelto lo .siguiente: Buenos Aires, 
14 de febrero 1979, en los términos do 
los Arts. 114, 116 y 117 de la Ley de 
Aduanas en vigencia 6e fija audiencia 
para el día 18 de mayo de 1979 a las 14 
horas para recibirle declaración indaga- 
toria, Imputándosele la Infracción pre- 
vista y penada por el Art. 194 de dicho 
texto legal, bajo apercibimiento de de 
clararlo en rebeldía en los términos del 
Art- 48 de la referida ley. Téngase pre- 
sente lo prescripto por el Art. 117, como 
asimismo lo normado por el Art. 27 y 
28 de dicha Ley de Aduanas, Art. 1», 
inc. f) del Decreto Ley 19.549|72 y De- 
creto Reglamentario N» 1.759|72, Arts. 31| 
33 y 36. Firmado: Dr. Eduardo A. Mén- 
dez, Supervisor Especializado, Dcpto. Con- 
tencioso Capital. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1979. 
e.22]5 N^ 2.926 v.22|5|79 

Se le hace saber al señor JORGE AL- 
FREDO LOJ4A, que en el Expte. número 
601.332J78 en trámite ante el Departa- 
mento Contencloso-Capital, Secretaria 
N? 5 de la Administración Nacional de 
Aduanas, se ha fijado la audiencia del 
día .28 de mayo de 1979, a las 14 horas, 
con el fin de recibirle declaración inda- 
gatoria, imputándosele la infracción pre- 
vista y reprimida por el Art- 194 de la 
Ley de Aduanas, bajo apercibimiento de 
declararlo rebelde en los términos del 
Art. 48 de la misma ley. Téngase pro- 
sen te lo normado por los Arts. 27, 28 y 
117 de la Ley de Aduanas. — Firmado: 
Carlos Alfredo Fittc, Jefe Secretaria Ac- 
tuación Ni 3. 

Buenos Aires. 8 de marzo de 1979. 
c.22¡5 W 3.927 v.22|5¡79 

Se hace saber a ÓSCAR ALEJANDRO 
AYUNTA que en el Expte. N» 601.723|78 
se ha resucito lo siguiente: Buenos Aires, 
23 de febrero de 1979 en los términos 
de los Arts. 114, 116 y 117 de la Ley de 
Aduanas en vigencia, se fija audiencia 
pai-a el día 29 de mayo de 19T9 a tes 15 
horas, para recibirle declaración indaga- 
toria, imputándosele la Infracción prevista 
y penada por el Art. 194 de dicho texto 
legal, bajo apercibimiento de declarar'o 
en rebeldía en los términos del Art. 48 
de la referida ley. Téngase presente lo 
prescripto por el Art. 117, como asimis- 
mo lo normado por los Arts. 27 y 28 de 
dicha Lev de Aduanas, Art. 1», Inc. f) del 
Decreto-Ley lfl.549|72 y Decreto Regla- 
mentario N» nt)9|72, Arts, 31|33 y 36. Fdo.: 
Eduardo Alberto Méndez, Supervisor Es- 
pecializado, Dpto. Contencioso Capital. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1979. 
e.22¡6 N» 2.929 v.22|5',79 

3c hace sabtr a ROBERTO FRANCIS- 
CO PEREYRA que en el Expte. número 
oo'.ry.;4;'."i?, se ha resuelto lo siguiente: 
Bu- :-.-j.-¡ Aires. P de marzo de 1979 en los 
términos de los Arts. 114, 116 y 117 de la 
Lev de Aduanas en vigencia se fija au- 
diencia para el día 18 de mayo de 1979, 
a las 15 horas para recibirlo declaración 
indagatoria, imjiutáiidoselc la infracción 
prevista y penada por el Art. 194 de di- 
cho texto legal, bajo apercibimiento de 
declararlo en rebeldía en los términos 
del Art. 48 de la referida ley. Téngase 
presente lo proscripto por el Art. 117, co- 
mo asimismo lo normado por los Arts. 27 
y 28 de dicha Ley de Aduanas, Art. 1*, 
inc. f) del Decreto-Ley 19.549|72 y De- 
creto Reglamentario N» 1759|72, Arts. 31, 
33 y 36. — Firmado: Eduardo Alberto 
Méndez. Supervisor Especializado, Dpto. 
Contencioso Capital. 
Buenas Aires, 8 de marzo de 1979. 

C.22|5 N? 2.928 V.22¡5¡79 

Se hace saber a GREGORIA SOSA 
que en el Expte. N? 603.133|78 se ha re- 
suelto lo siguiente: Buenos Aires, 7 de 
marzo de 1979 en los términos de los 
Arts. 114, 116 y 117 de la Ley de Aduanas 
en vigencia se fija audiencia para el 
dia 10 de mayo de 1979, a las 15 horas, 
para recibirle declaración indsgatoi'a, 
imputándoselo la infracción prevista y 
penada por el Art. 194 de dicho texto 
legal, bajo apercibimiento de decla- 
rarlo en rebeldía en los términos del 
Art. 48 do la la referida ley- Téngase 
presente lo proscripto por el Art. 117, 
como asimismo lo normado por los Arts. 
27 y 28 de dicha Ley de Aduanas. Art. I o , 
inc. f) del Decreto-Ley 19.549|72 y De- 
creto Reglamentario N» 1759|72, Arts. 31. 
33 y DO. — Firmado: A'-mamlo II. Rossi, 
Jue;: Contenciose D¡>to. Con¡ neloso Ca- 
pital. 

Bueno» Aires, 8 <• mai de 1979. 

fc22]5 M» 2J30 V.22|5J79 



Se hace saber a FRANCISCO DA L£J2 
que en el Expte. N» 601.812|78 ae ha re- 
suelto lo siguiente: Buenps Aires, 27 d« 
febrero de 1979, en los términos de loi 
Arts. 114, 116 y 117 de la Ley de Aduanar 
en vigencia se fija audiencia paz» el di* 
30 de mayo de 1979, a las 14 horas, par» 
recibirle declaración indagatoria, impu- 
tándosele la infracción prevista y penada 
por el Art. 194 de dicho texto legal, bajo 
apercibimiento de declarorlo en rebcldi* 
en los términos del Art. 48 de la rr. crida 
ley. Téngase presente lo prescripto poi 
el Artículo 117, como asimismo 1 nor- 
mado por los Artículos 27 y 28 do di- 
cha Loy de Aduanas, Articulo 1», inc. 
f) del D-crelo-Ley 19.549|72 y Decrett 
Reglamentario N* 1759, Arts. 31, 33 y 36*- 
Firmarlo: Eduardo Alberto Méndez, Su- 
pervisor Especializado, Dpto. Conten» 
closo Capital. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1979 

e.22|5 N» 2.931 v.2215|TS . 

Se hace saber a EDUARDO CASQUEE- 
RA CARDOZO que en el Expte. numero 
602.532178 se ha resuelto lo siguientes 
Buenos Aires, 1? de marzo de 1979, en 
los términos de los Arts. 114, 116, y 11H 
de la Ley de Aduanas en vigencia se íijs 
audiencia para el día 31 de mayo de 197% 
a las 16 horas, para recibirle declaración 
indagatoria, imputándosele la Infracción 
prevista y penada por el Art. 194 de di- 
cho texto legal, bajo apercibimiento da 
declararlo en rebeldía en los término* 
del Art. 48 de la referida ley. Téngrsa 
presente lo prescripto por el Art. L7« 
como asimismo lo normado por los Arts. 

27 y 28 de dicha Ley de Aduanas. A¡ t. 1», 
inc. f) del Decreto-Ley 19.549,72 y de- 
creto Reglamentario N» 1759J72, Arts. 31, 
33 y 36. — Firmado.- Armando H. Rossi. 
Juez Contencioso Dpto. Contencioso Ca- 
pital- 
Buenos Alies, 7 de marzo de 1979. 

e.22¡5 NV 2.932 V.22¡5[7» 

Se hace saber a ARMANDO RODOL- 
FO BORSATO que en el Expte. número 
602.343|78 se ha resuelto lo siguiente! 
Buenos Aires, 23|2¡78, en los términos da 
los Arts. 114, 11B y 117 de la Ley da 
Aduanas en vigencia se fija audiencia 
para el dia 27 de abril de 1979 a his 15 
horas, para recibirle declaración inda- 
gatoria, imputándosele la infracción pre- 
vista y penada por el Art. 194 de dicho 
texto legal, bajo apercibimiento de do- 
clararlo en rebeldía en los términos dril 
Art. 48 de la referida ley. Téngase pre- 
sente lo proscripto por el Art. 117, como 
asimismo lo normado por los Arts. 27 ▼, 

28 de dicha Ley de Aduar :■.. 1*. 
inc. í) del Decreto-Ley 19.549 ¡2 y De- 
creto Reglamentario Nv 1759|7_\ Arte. 
31, 33 y 36. — Firmado: Eduardo Alberto 
Méndez, Supervisor Especializada, Dpto» 
Contencioso Capital. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1379 

0.22|5 N* 2.933 V.22¡5¡79 

Expediente N? GO0.Í02Í77 
Se hace saber a: EVA CRISTINA C£- 
NEDESE, quo en el Expte. N» 600.402177 
se lia dictado Fullo N» 1337 del 24|10I77. 
que en su parte pertinente dice: Absol- 
viendo a Eva Cristina Cenedese, en cuan- 
to a los efectos detenidos, en los térmi- 
nos del Art. 1054 de la Ley 810, entre- 
gándosele a la nombrada los elementos 
incautados, previo pago de los derechos 
que devengaren los mismos, absolución 
que quedará supeditada a lo que resue'.va 
el Superior, a cuyos fines deben elevarse 
estos autos. — Fdo,: Armando H. Rossi, 
Juez Contencioso (Int.), Dpto. Conten- 
cioso Capital. — Asimismo se hace saber 
parte resolutiva de la Resol. ANAJSU 
N» 5032|78. — Firmado: Contraalmirante 
Juan Carlos Martínez, Administrador 
Nacional de Aduanas. 
, Buenos Aires, marzo 1' de 1079. 

e.22|5 N» 2.934 v.22|5|79 

Se le hace saber a HÉCTOR LUCAS 
FABIANO que en el Expte. N» 6ül.065|J6. 
recayó Fallo N» 112|79 que dispone: "'Bue- 
nos Aires, 28 de febrero de 1979... Fallo: 
1») Condenar a Héctor Lucas Fabiano M 
pago de una multa de $ 3.400 (tres mil 
cuatrocientos pesos), en los términos de 
los Arts. 140 ter y 171. 2» párrafo, 'nc. 
a), ambos de la Ley de Aduanas to. 
1952 y modif. — 2») Formular carKú por 
lo que se adeudare en concepto de Esta- 
dística. — 3?) Intimar a la cancelación 
de los rubros citados do acuerdo con lo 
normado por los Arts. 63, 2' párr' f <-. y 
95 de la Ley de Aduanas, modif. por 
Ley N» 21.369...". Firmado: Eduardo A, 
Méndez, Supervisor Especializad- ,1/pto. 
Contencioso Capital. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1979. 
e.22|5 N» 2.939 v.22|5|79 

Se hace saber a ÓSCAR LUIS MA- 
YORGA, que sobre la mercadería afec- 
tada' al Expte. N» 602. 521 [77, con fecha 
12|3|79, se ha dispuesto lo siguiente: Có- 
rrase Vista de todo lo actuado a Osear 
Luis Mayorga. Por Edicto, a quien se 
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le Imputa la comisión de la infracción 
prevista f penada por el articulo 150. 
te»e. b) de la Ley de Aduanas <to. 1962 1 
emplazándosele para que en el peren- 
torio termino de diez (10) dias este en 
derecho, evacué su defensa y ofrezca la 
prueba conducente de que intene valerse 
en un mismo escrito, bajo apercibimiento 
de rebeldía, todo, en los mismas términos 
de lqs artículos 46 47 48 y 49 y concor- 
dantes de la Ley de Aduanas (t.o. 1962 
y 6us modificaciones). Téngase presente, 
asimismo, que en caso de concurrir a es- 
tar en derecho un tercero, invocando un 
derecho que no sea propio, deberá acom • 
paüar los documentos que acrediten la 
personería invocada en su primera pre- 
sentación (Arts. 26 y 27 de la Ley de 
Aduanas). 
Buenos Aires, 12 de marro de 1979. 
e.22|5 N» 2.940 v.22|5|79 



ADUANA Lili IG^AZU 

Se hace saber a: ALFREDO ANTO- 
NIO JARA, sobre la mercadería alec- 
tada al Expte. EA 29|78 N 1 ' 33, Aduana 
de Iguazú, donde se dictó con lecha 5 
de marco de 19". 9 lo siguiente: Cítese 
por edicto al señor Alfredo Antonio Jara, 
con el fin de que concurra dentro del tér- 
mino de diez (10) días de la publicación 
respectiva, a la Secretaria de Actuación 
N» 1, del Departamento Contencioso Ca- 
pital, Azopardo 350, piso 2<\ Capital, a 
¡os efectos de prestar declaración en los 
autos: Expte. EA. 3 N? 33|78 Aduana 
de Iguazú, haciéndole saber que, en caso 
de incom parecencia, sin causa justificada 
se tomarán laa medidas que en derecho 
correspondan — Firmado: Armando H. 
Rossi, Juez Contencioso. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 197;) 

e.22,'5 Nv 2.941 f.22|5|79 



Secretaría de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL AZÚCAR 

DISPOSICIÓN N* 111 

Buenos Aires. 14 de mayo de 1979. 

Visto el exi>ediente N" 35.258/79 del 
Registro de Estado de Comercio y Ne- 
gociaciones Económicas Internacionales, 
el Decreto N» 673/77," la resolución núme- 
ro 1.117/79 y 
• Considerando: 

Que la estampilla idezitlflcatoria de los 
envases que contengan azúcar ha sido 
Impresa de manera tal que por su color 
y número de código permite indlvidualt- 
«ar a cada ingenio en particular. 

Que tal circunstancia permite simpli- 
ficar la información que mensualmente 
suministran los elaboradores de produc- 
tos que contengan azúcar y los fraccio- 
ttadores en función de lo normado en el 
articulo 9 o de la resolución SECYNEI 
N» 1.117/79. 

Por ello y de conformidad con las fa- 
cultades acordadas por el Art. 10 de la 
Resolución mencionada en el consideran- 
rard-> anterior. 

JS] Director Nacional de Azúcar 
Dispone: 



Articulo 1» — Los elaboradores de pro- 
ductos que contengan azúcar y los írac- 
cionadores, cumplirán lo establecido en 
el articulo 9» de la resolución SECYNEI 
N» 1.117/79. remitiendo a este organis- 
mo del 1? al 5 de cada mes la informa- 
ción sobre la cantidad tota] de bolsas 
recibidas en el mes inmediato anterior 
discriminada por el código que antecede 
a la numeración de la estampilla adhe- 
rida a cada una de ellas, y con la in- 
dicación para cada caso del ingenio de 
origen y de la zafra en que fue ela- 
borada el azúcar según consta en la bolsa. 

Art. 2" — Las infracciones a la pre- 
sente disposición serán pasibles de las 
sanciones previsías en la Lev N? 19.597 
modificada por la Ley N* 21.845. 

Art. 3? — Esta dispasición comen- 
zará a reRir a partir del dia siguiente al 
de su fecha. 

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, 
dése a la Dirección Nacional del Regis- 
tro Ofirinl para su publicación ñor medio 
de edicto y areM''pse. 

Jorge Agenor Quinteros. 

e.22|5 N» 3.229 v.22|5|79 



DIRECCIÓN NACIONAL DE AZÚCAR 

DISPOSICIÓN. N* 87|79 

Buenos Aires, 27 de abril de 1979. 

mW^W y*í478, l! y 597, * Re50lución «^ m 129 l 76 . >" Deposiciones DNA. Nros. 

~ .'Oólderando: 

Que corresponde determinar la entrega de azúcares con destino al mercado in- 
terno durante el mes de mayo de 1979 y estaUccer la base imponible a 1» S del 

£S£&??%& fiüü? anicul ° x ' del D *"*» N9 923 i 76 p° r los »*»» £ 

•ado* inte* 10 y habléndose evaJu ailo fehacientemente las reales necesidades del mer- 

El Director Nacional de Azúcar, Dispone: 
i l \—JMt*s? en noventa millones (90.000.000) de kilogramos mensuales de azúcar 
la cuota de entrega al consumo interno durante el mes de mayo de 197» distribuida 
entre los ingenios azucareros de acuerdo a las cantidades que se indican en la nlanilla 
que como Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición. i"* 1 ""», 

y* J¿¿^ ^Jfse en novecientos setenta y ocho pesos con treinta & nueve centavos 

í? ^V 3 i 9 ¿^, ? ln i PO í te o <,,M! , ser 5_ consi(lcratio eom ° >* *>** imponible a que se rtfiere 
el apartado 1» de la Resolución ME.N» 129|76 para los azúcares que se comercialicen 
entre las cero (0) hora del dia 1» de mayo de 1979, hasta las vetatauatoo (Choras d i" 

SÜ, VíSrwVSí" ?J?¿ ílnM del ünpuesio ^terminado en el «rttaito í? d¿ 
Decreto N* 923|76 o sea treinta y nueve pesos con catorce centavos (S 3914) dov 
kilogramo de azúcar que se entregue al mercado interno 

3». — Autorizase entre los ingenios la cesión de cuota o parte de la misma Dará 
Dación™ n °' dentl '° dC ' miU ' gen «« taM «Wo entííu^o de la pres?ntt 

Las cesiones efectuadas deberán ser comunicadas rx>r el taranta rpriAn** i, ^i 

Sl^^tSf 10 ,*- 1 ** 13 ^ 1 ^ NacionalT^ctr.^dentro d , las Cuenta y 
ocho (-48) horas siguientes a la fecha de su concertación cuarenta y 

pre^taTen^^N^sS?!* ^^^ ra * 0BÍCÍ *>. «^n pasibles de las sanciones 

del ^Itx^T^V 6 ? ' WíSf* po í medl ? de edicto, dése a la Dirección Nacional 
oei Registro Oficial y archivóse. — Jorge A. Quinterus. 

Anexo a la Disposición DNA N» 87)79 

DISTRD3UCION DE CUOTA DE AZÚCAR PARA ENTREGA AL CONSUMO 
INTERNO, DURANTE EL MES DE MAYO DE 1979 t ' w ' ! » 1,MO 



Ingenios Existencia Existencia Cuota Sobre Cuota 

Declarada Computable Existencia Saldo 
31|3|79 31|3179 Computable Libre 



Cuota 
Mayo 
1979 



Agüitares 
Bella Vista 
Concepción 
Cruz Alta 
La Corona 
La ' Fronterita 
La Providencia 
Leales 
Marapa 
fíuñorco 
San Juan 
San Pablo 
Santa Bárbara 
Santa Rosa 
La Esperanza 
Ledesma 
Rio Orando 
San Isidro 
San Martin 
Arno 

Las Toscas 
Las Palmas 
San Javier 



5.537.200 

12.993.493 

34.138.021 

5.334.273 

10.2S6.728 

12.928.133 

13.507.668 

5. 560. 581 

5.960.739 

14.336.950 

6.237.071 

17.431.520 

9.028.743 

6.685.380 

28.384.183 

58.669.150 

9.144.932 

5.441.641 

23.878.358 

9.265.244 

1.354.590 

1.672.450 

1.916.393 



4.780.841 

10.719.585 

22.573.725 

4.698.052 

8.871.334 

9.749.480 

9.775.277 

4.826.659 

3.335.946 

9.105.385 

7.486.811 

13.661.157 

6.166.616 

5.959.076 

19.212.172 

51.746.236 

8.393.167 

5.016.594 

19.277.898 

3.501.915 

1.4P0.242 

1.343.013 

403. 1C8 



Total General 299.693.441 232.034.349 



1.854.122 
4.157.307 
8.754.620 
1.822.015 
3.440.511 
3.781.077 
3.791.082 
1.871.892 
1.293.758 
3.531.282 
2.903.561 
5.298.117 
2.391.558 
2.311.070 
7.450.931 
20.068.404 
3.255.067 
1.945.553 
7.476.422 
1.358.125 
566.316 
520.852 
156.358 

90.000.000 



9.969 

22.352 

47.070 

9.796 

18.498 

20.329 

20.383 

10.064 

6.956 

171.425 

15.611 

28.486 

12.858 

281.056 

40.061 

107.900 

17.501 

10.461 

40.198 

7.302 

3.045 

2.800 

841 



1.864.091 
4.179.659 
8.801.690 
1.831.811 
3.459.009 
3.801.406 
3.811.465 
1.881.956 
1.300.714 
3.359.857 
2.919.172 
5.326.603 
2.404.416 
2.030.014 
7.490.992 
20.176.304 
3.272.568 
1.956.014 
7.516.620 
1.365.427 
569.361 
523.652 
157.199 

90.000.000 



DISPOSICIÓN N? 107|79 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1979. 

Visto el Expediente N" 40.736, la Ley N"> 20.485, el Decreto N» 4.885|73, las 
Disi.vs'ciuucs D.N.A. números 7b|76 y 83J'íü, atento las informaciones producidas, y 

Considerando: - 

Que con el objeto de una mejor información estadística que deben suministrar 
los fraccionadores y|o comerciantes de alcohol de melaza, resulta necesario susti- 
tuir el Anexo VII de la Disposición D.N.A. N» 83¡76 por otro que responda ade- 
cuadamente a los fines propuestos. 

Por ello y de conformidad con las facultades acordadas por el Decreto núme- 
ro 4.885|73, 

El Director Nacional de Azúcar, Dispone: 

Articulo 1? — Sustituyese el Anexo VII de la Disposición D.N.A. N* 83)76 por 
el texto y modelo incorporados a la presente. 

Art. 2« — Toda información que resulte de lo dispuesto en la presente dis- 
posición revestirá para los obligados el carácter de declaración jurada. 

Art. 3" — Las infracciones a la presente disposición serán pasibles de las san- 
ciones previstas en la Ley N» 20,485. 

Art. 4? — La presente Disposición comenzará a regir a partir del dia siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 5' — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial para su publicación por medio de edicto y archívese. 

Jorge A. Quinteros.- 

ANEXO VII - DISPOSICIÓN D.N.A. N» 107|TO 

EXISTENCIAS - VENTAS Y PRECIOS PROMEDIOS DE FRACCIONADORES Y/O 
COMERCIANTES DE ALCOHOL DE MELAZA 



Declaración jurada correspondientes al mes de Año 

Razón Social: 

Número de inscripto: 



EN LITROS 



Calidades 
Buen Mal Desnatu- 

Gusto Gusto rallsado 



1?) Existencia del mes anterior 

a) En envases de hasta 1 litro: 

b) En envases superiores a 1 litro: 

2') Ingresado en el mes 

a) En envases de hasta 1 litro: 

b) En envases superiores a 1 litro: 

3?) Total de ventas del mes 

a) En envases de hasta 1 litro: 

b) En envases superiores a 1 litro: 

4») Existencias al finalizar el mes 

a) En envases de hasta 1 litro: 

b) En envases superiores a 1 litro: 

5») Precio promedio de venta de lo entregado en 3) 

a) En envases de hasta 1 litro: 

b) En envases superiores a 1 litro: 



Lugar y fecha 

DISPOSICIÓN N» 110)79 
Buenos Aires, 14 de mayo de 1979. 



Firma responsable 



Visto el expediendte N» 35.218¡79 del Registro de la Secretaría de Estado de Co- 
mercio y Negociaciones Económicas Internacionales, la Ley N« 19.597, el Decreto 
N» 7.337¡72, las resoluciones ME Nros. 541¡78, 1.296|78 y 521|79, la disposición DNA 
N? 190¡78, y considerando: 

Que corresponde fijar las cantidades de azúcar para exportación, peso neto 
valor crudo, que los ingenios azucareros deberán elaborar en la zafra 1979, con- 
forme lo establece la resolución ME N» 541|<8 y modificatorias. 

Que también, corresponde distribuir entre los ingenioB azucareros las cuotas de 
exportación y de reserva especial para el año 1979, fijadas por las resoluciones MB 
Nros. 541|78, 1.296)78 y 521)79, respectivamente. 

Que a los efectos del prorrateo de las cantidades fijadas, para cada caso, se 
ha tenido en cuenta lo determinado por la resolución SECYNEI N» 1.132)79. 

Pop ello y en atención a las facultades concedidas por el articulo 8' de la reso- 
lución ME N? 541|78, el Director Nacional de Azúcar, dispone: 

Articulo 1? — Los ingenios azucareros deberán producir en la zafra 1979, para 
exportación, las cantidades de azúcar, peso neto valor crudo,: ^ue se consignan en 
la planilla que como Anexo I forma parte de la presente. 

Art. 2? — Las cantidades de azúcar, peso neto valor crudo, que los ingenios 
azucareros deberán exportar con carácter obligatorio antes del 31 de diciembre de 
1979, serán cumplimentadas en sus respectivas proporciones conforme se consigna 
en la planilla que como Anexo II forma parte de la presente. 

Art. 3* — La constitución de la reserva especial a que se hace mención en la 
resolución ME N» 521¡79, artículo 2?, deberá ser realizada por los ingenios azuca- 
reros en las cantidades que se consignan en la planilla que corno Anexo III forma 
parte de la presente. 

Los ingenios azucareros deberán comunicar a la Dirección Nacional de Azúcar 
la ubicación de dicha reserva, la que deberá mantenerse en estiba aparte y plena- 
mente identificable. 

Art. 4 1 ? — Dentro de los márgenes establecidos, autorizase entre los ingenios 
azucareros la cesión, parcial o total, de las cuotas . indicadas en la presente. 

Tales cesiones deberán ser comunicadas a la Dirección Nacional de Azúcar 
por los cedentes y cesionarios, con una anticipación de diez (10) dias a la fecha 
del embarque. 

Art. 5' — Las operaciones de exportación que realicen los ingenios azucareros 
de acuerdo con la resolución ME N' 541 178 y modificatorias, deberán ser regis- 
tradas en la Dirección Nacional de Azúcar de conformidad con lo dispuesto en las 
resoluciones ME Nros. 275|72 y 977|73 y disposición D.N.A. N» 138173. 

Art. 6» — Las infracciones a la presente disposición serán pasibles de las san- 
ciones previstas en la Ley N? 19.597 modificada por la Ley N» 21.845. 

Art. 7? — Comuniqúese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para 
su publicación por medio de edicto y archívese. 

Jorge Agenor Quinteros. 



PUBLICACIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

De acuerdo con el Decreto N° 15.209, del 21 de noviembre de 
1959, en el Boletín Oficial de la República Argentina se publicarán 
en forma sintetizada los actos administrativos referentes a: presu- 
puestos, licitaciones y contrataciones; órdenes de pago, movimiento 
de personal subalterno (civil, militar y religioso), jubilaciones, retaos 
y pensiones; constitución y disolución de sociedades y asociaciones 
y aprobación de estatutos: acciones judiciales, legítimo abono, tie- 
rras fiscales, subsidios, donaciones, multas, becas, policía sanitaria, 
animal y vegetal y remates. 

RESOLUCIONES: Las resoluciones de los Ministerios y Secre- 
tarías de Estado y de las Reparticiones sólo serán publicadas en el 
caso de que tuvieran interés general. 
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Anexo I - Disposición N* UOpV 

PRORRATEO DE LA CUOTA OB PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 
PARA EXPORTACIÓN — ZAFRA 1979 



Cuota do 
Producción 



8.107.416 

11.008.303 

32.769. 101 

6.600.809 

15.132.511 

3.264.149 

14.700.514 

13.279.305 

8.405.715 

C.G30.738 

5.430.857 

15.235.856 

T. 808. 005 

14.7^7.541 

9.403.177 

0. 908.819 

10.748.702 

50.041.352 

10.415.149 

C. 395.883 

24.273.480 

5. 000. 200 

3i. 129.408 

3.523.298 

1.032.571 

311.103.000 

U) Producción 'computablc zafra 1977. ajustada Bcgún lo dispuesto por la Resolu- 
ción SECYNEI N» 1.132|79. 

Anexo II - Disposición N» U0J79 

PRORRATEO CUOTA DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR 
MERCADO LIBRE INTERNACIONAL] 





Zafra 1978 






producción 




Ingenios 


computablc 


% Sobre 




a electos 


Total 




del cupo 




Aguüares 


30.297.105 


2,63401 


Bella Víala 


48.743.493 


3,53842 


Coiicupcitm 


145.097.950 


10,53305 


Cruz Alta 


29.227.552 


2,12171 


La Corona 


07.004.988 


4,80407 


La Florida (x) 


30.502.079 


2,05636 


La ínmterlta 


05.303.195 


4,74707 


La Providencia 


50.V0U.400 


4,26841 


La 'lVin dad (x) 


37.40i.il4 


2,72115 


Lcalc> 


29. ¡K\<. 131 


2,13133 


Marapa 


•M . .. .!:I8 


1,74565 


Rufiorco 


Ci....i..'30 


4,01336 


Buu Juan 


36. y . =::i 


2,83143 


San ¡'aulo 


05... >,ú0 • 


4,7331)0 


B&uUi barbara 


41. •-..£. :¿o 


3,0:>2<18 


Banta Rosa 




2,24000 


La Esperanza 


87. 44 j. 147 


6,34788 


Lcdcsma 


221.234.000 . 


10,27774 


Rio Orando 


46.117.000 


3,34770 


Ban Isidro 


28.320.230 


2,05584 


Ban utortln 


107.4W.183 


7,80227 


Amo 


24.Ü23.7U0 


1,80203 


Las iraimos 


13.857.002 


1,00592 


Las Todcos 


15.600.805 


1,13250 


Ban Javier 


7.228.390 


0,52476 


Totales 


1.377.519.072 


100,— 



AVISOS OFICIALES 



ANTERIORES 



MINISTERIO DE E CONOMÍA 

BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener electos legales los 
títulos de "Valores Nacionales Ajustantes 
1975185". de v$n 17.500, Nros. 3.994.000; 
4.005.921; 4.400.628; -4.420.452; 4.425.26B 
y 4.339. 140, con cupón HHy siguientes 
adheridos. 
Buenos Aires, 22 de marzo do 1979. 

c. 25|4 N* 33.219 v. 2BI5I79 
Nota: Se publica nuevamente en virtud 
— — de haberse omitido en los edicio- 
nes del Boletín Oficial de los dios 
1014179 n l 915179. 



Ingenios 



Zafra 1978 
producción 

conmutable 
a clccLus 
del cupo 



% Sobre 
Total 



Cuota de 
Exportación 



.^aliares 36 

~..ij vista 4.. 

Cu.iL.'iJcun 145 

Cruz Alta 20 

La Curona 67 

La Florida (x) 36 

La Prontcrita 05 

La Providencia 58 

La Trindad tx) 37 

Léala) 29 

Marapa 24. 

ftuñoiuo 07, 

San Juan 39, 

Ban Pablo 05 

Banta Bárbara 41 

Banta Rosa 3° 

La Esperanza 87 

Lcdcáina 224 

Rio Orande 40 

San Ls.dro 28 

San Martin WJ 

Amo 24 

Las Palmas }? 

Las Toscas 1° 

San Javier 7 

ToUlos 1>377 



.297.195 
. <iú.4:i3 
.097.950 
.227.552 
.001.988 
502.679 
393.195 
799.400 
,483.214 
,300.181 
047.238 
684.030 
0.4.421 
211.000 
ímú.220 
«57.000 
,445.147 
231.000 
,117.000 
,320.239 
,4¡ií¡.183 
.623.790 
.857.002 
,000.805 
.228.890 
.549.072 



2,63491 
3,53842 

10,53305 
2,12171 
4,86407 
2,65036 
4,74707 • 
4,26841 
2,72115 
2.13133 
l,74b05, 
4,91330 
2,83143 
4,73390 
3,02248 
2,24000 
6,34783 
16,27774 
3,34176 
2,05584 
7,80227 
1,80203 
1.00592 
1,13250 
0,52476 

100,— 



7.301.204 

9.C04.785 

29.186.555 

5.879.152 

13.478.095 

7.300.641 

13 ..153. 893 

11.827.551 

' 7.540.170 

5.005.809 

4.837.109 

13.014.076 

7.845.751 

13.117.400 

6.375.141 

6. 206. 928 

17.589.659 

45.104.804 

9.276.479 

5.G96.630 

21.019.700 

4.993.336 

2.787.351 

3.138.101 

1.454.084 

277.095.000 



Ingenios 



Zafra 1978 

producción 

computante 

a efectos 

del cupo 



% Sobro 
Total 



Reserva 
Especial 
año 1979 



Agüitares 

Bella Vfcta 

Concepción 

Cruz Alta 

La Corona 

La Florida (x) 

La Pronterita 

La Providencia 

La Trinidad (x> 

Leales 

Marapa 

flufiorco 

San Juan 

San Pablo 

Santa Barbara 

Santa Rosa 

La Esperanza 

Lcdcsma 

Rio Grande 

San Isidro 

San Martin 

Amo 

Las Palmas 

Las Toscas 

San Javier 
Totales 



30.297.195 
411 .743.. 93 

145.03i.950 
20.227.652 
67.00-t.988 
38.5C2.679 
C5.3Ü3.195 
58.799.400 
37.485.214 
29.300.181 
24. 047.238 
67.684.030 
39.0 ¿4. 421 
65.211. 50 
41.G36.220 
30.857.000 
87.443.147 
224.234.000 
46.117.000 
28.320.239 
107.480.183 
24.'2r..790 
13.857.H02 
15.610.805 
7.228.890 

1.377. 549. 672 



(x) Producción «imputable zr.fra 1977, 
Clon SECYNEI N» 1.132¡.9 



2,03491 
3,53ti42 
10,53305 
2,12171 
4,80407 
2,05036 
4,74707 
4,26841 
2,72115 
2,13133 
1,74505 
4,91336 
2,83143 
4,73390 
3,0?*Í48 
2,24000 
6,34788 
10,27774 
3,34770 
2,05384 
7,80227 
1,80203 
1,00592 
1,13250 
O.Í2470 
100,— 
ajustada eegún lo 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Hnn dejarte de tener provisoriamente 
efectos lecaics jos cupones N° 6 de "Bonos 
Externe 1976" de u$s. 1025 Sos. 153.9311 
938; 154.4741475 v 154.4781479 

Buenos Aires. 2 de mayo de 1979. 
I 40.950.— c. 10|5 N» 39.211 T. 8|6|79 



LICITACIONES 



NUEVAS 



(x) Producción computable zafra 1977, ajustada según lo dispuesto por la Resolu- 
ción SECYNEI N» 1.132|19. 

Anexo IU - Disposición N* 110J» 

CUOTA DE AZÚCAR DE RESERVA ESPECIAL ASO 1979 
(Incluido ajuste reserva año 1978) 



890.212 
1.203.523 
3.532.606 
721 .«57 
l.üU.W 
903.508 
1.614.021 
1.451.814 
925.546 
724.929 
593.748 
1.071.181 
963.054 
1.610.141 
1.028.036 
761 .091 
2.159.104 
5.530.548 
1.138.074 
0D9.253 
2.G=3.786 
612.925 
342.144 
385.197 
178.487 
34.013.000 
dispuesto pw la Rcsolu- 



c. 2215 N» 3.220 v. 23|5|78 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

SERVICIO PENITENCIARIO 
•• FEDERAL 

Expíe. P. 1240/79 (DN) 
Llamase a Licitación Pública N» 97, 
pora el día 31/5/79, a las 14 horas, en 
División Contrataciones (DN), Poso 550, 
V piso. Capital Federal, con el objeto de 
resolver la adquisición de artículos de es- 
critorio (carpetas confeccionadas en 
Prcssphan, broches tipo Ncpaco o similar, 
cajas de planchas de hojalillos, broches 
tomillos cxtcnslbles) Destino: Dlv. Perso- 
nal (DN). 

Informas y pliegos: Dirigirse a la 
mencionada División, todos los dios la- 
borables en ei horario de 13 a 18 horas. 
e.22|5 N» 3.226 T.23|5|79 



SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

CÁRCEL DE RIO GALLEGOS U. 15 
Expíe. S. 1M/79 - V. 15 

Llámase a Licitación Pública N» 03/79, 
cuya apertura tendrá lugar el día 1*/ 
6/79, a las 10 horas, en la División Ad- 
ministrativa de Ja Cárcel de Rio Galle- 
gos—U. 15—, Avda. Roca 154, Rio Ga- 
llegos, Santa Cruz, tendiente a resolver 
la provisión de artículos de almacén, pan 
fresco, verduras y frutas frescas, duran- 
te los meses de julio, agosto y setiembre 
del aflo en curso. 

Informes y pliegos: Dirigirse a la 
mencionada División, todos los dio» la- 
borables de 9 a 19 horas. 

c.22|6 N» 3.204 T.23[5|79 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

CÁRCEL DE RIO GALLEGOS U. 15 
Expíe. S. 105/79 - V. 15 
Llamase a Licitación Pública N» 04/19, 
cuya'-'apcrtura tendrá lugar 'el día IV 
6/79, a las 11 horas, en la Divtelón Ad- 
ministrativa de la Cárcel de Rio Ga » e - 
cos — U. 15—. Avda. Roca 154, Rio Ga- 
llegos, Santa Cruz, tendiente ».««»»«? 
la provisión de carne de capón, pono. 



I Los documentos que aparecen en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚ- 
BLICA ARGENTINA serán tenidos 
por a«l ént¡cos y obligatorios por el 
erecto ti? esa publicación y por comu- 
nicados y suficientemente circulados 
dentro de lodo el Icrrilorto nacional. 
(Decreto N* 659|19*7.) 



carne vacuna y derivados, durante tai 
meses de Julio, agosto y setiembre o» 
ano en curso. _ . . ._. 

Informes y pliegos: Dirigirse a la 
mencionada División, todos los días *»- 
borables de 9 a 19 horas. ~ 

e.22|5 N» 3.205 T.23|5|7» 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

CÁRCEL DE ESQUEL U. 14 
Exptc. "E" N» 50/79 V. 14 

Llámase a Licitación Pública N» 9/7», 
(ler. llamado), cuya apertura de «obres 
propuestos tendrá lugar ei día 31/ 5/79, a 
las 14.30 horas, con el objeto de resol- 
ver la odquislclón de artículos de alma- 
cén, viveros secos, destinados al racio- 
namiento general do agentes e internos; 
de esta Unidad 14. durante los meses da 
julio, agosto y setiembre de 1979. 

El acto se llevará a cabo en la Di- 
visión Administrativa (Sección Compra», 
de la Cárcel do Esquel U. 14, Avda. *rae- 
ghlno 1840. Esquel, provincia del Chu- 
but. en presencia de los interesados que 
deseen concurrir. 

Por más datos, retiro de pliegos, etc. 
dirigirse a la mencionada División, todos 
los dios laborables de 11 a 18 horas. 

e.22|5 N» 3.210 V.23|5|7» 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

CÁRCEL DE ESQUEL U. 14 
Exptc. "E" N» 62/79 U. 14 

Llámase a Licitación Pública N« 11/7» 
(ler. llamado), cuya apertura de sobres 
propuestas tendrá lugar ci día 31/5/79, a 
las 15.30 horas, con el objeto de resol- 
ver la adquisición de leche de vaca y 
derivados destinados ai racionamiento 
general de acentes c internos, de esta 
Unidad 14, durante los meses de Julio, 
agosto v setiembre de 1979. 

El acto se llevará a cabo en la Di- 
visión Administrativa (Sección Compra» 
de la Cárcel de Esnucl U. 14. Avda. \me- 
ghino 1840, Esquel. provincia del Chu- 
but, en presencia de los Interesados que 
deseen concurrir. 

Por más datos, retiro de pliegos, etc. 
dirigirse a la mencionada División-, todos 
los días laborables de 11 a 18 horas. 

c.2215 N» 3.212 V<23|5|79 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

CÁRCEL DE ESQUEL U. 14 
Expíe. "E' N» 49/79 V. 14 

Llámase a Licitación Pública N» 8/7» 
(ler. llamado), cuya apertura de sobres 
propuestas tendrá lugar el dia 31/5/79, a 
las 14 horas, con el objeto de resolver la 
adquisición de artículos de verdulería, 
frutas y hortalizas, destinados al racio- 
namiento general de agentes e internos, 
de esta Unidad 14. durante los meses do 
julio, agosto y setiembre de 1979. 

El acto se llevará a cabo en la Di- 
visión Administrativa (Sección Compra» 
de la Cárcel de Esquel U. 14. Avda. Ame- 
chino 1840, Esquel. provincia del • Chu- 
but, en presencia de los Interesados jue 
deseen concurrir. 

Por más datos, retiro de pliegos, etc. 
dirigirse a la mencionada División, todos 
los días laborables de 11 a 18 horas. 

e.22|5 N» 3.217 V.23|5|7» 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

CÁRCEL DE ESQUEL U. 14 
Espíe. "E" N» 51/79 U. 14 
Llámase n Licitación Pública N» 10/7» 
(ler. llamado), cuya apertura de «obres 
propuestas tendrá lugar ei día 31/5/79, a 
las 15 horas, con el objeto de resolver la 
adquisición do carne vacuna destinados 
al racionamiento general de agentes c In- 
ternos, do- esta Unidad 14, durante los 
meses de Julio, agosto 7 setiembre do 

El acto se llevará a cabo en la Di- 
visión Administrativa (Sección Compra» 
de la Cárcel de Esquel U. 14. Avda Ame- 
ghino 1810, Esquel. provincia del Chu- 
but, en presencia do los Interesados que 
deseen concurrir. 

Por más datos, retiro de Pileros etc. 
dirigirse a la mencionada División, .odos 
los dias laborables de 11 a "horas 

c.22|5 N» 3.216 v.23|5|7» 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

CÁRCEL DE ESQUEL U. 14 
Expte. "E" N» 53/78 V. 14 

Llámase a Licitación Púbtln N» 12/79 
(ler. llamado), cuya apertrra de soc-res 
propuestas tendrá lugar el día 31/5/79. a 
las 16 horas, con el objeto de resolver 
la adquisición de carne ovina y deriva- 
dos destinados al racionamiento general 
de agentes e internos de esta Unidad 14, 
durante los meses de Julio, agosto y se- 
tiembre de 1979. 

El acto se Nevará a cabo en la Di- 
visión Administrativa «Sección Comora) 
de la Cárcel de Esoucl U. 14. Avda. Anie- 
ghlno 1840, Esauel. provincia del -nu- 
but, en presencia de los lnf?r?sndos J'.e 
d-scen concurrir. . 

Por más d">.tos, retiro de pilceos, etc. 
dliigtrüc a la mon-lrnoda División. f>dos 
los dias laborable n a ¡¡™^ 19 
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MiXiSTLIUO DE DEFENSA 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITAREl 

DEPARTAMENTO COMPRAS 
Av. Cabildo 65 - Buenos Aires 
T. E. 77Z-8091 Int.: 178(172 
Llamas© a Licitación Pública N» 13(79, 
para el día 29 de junio de 1979 a las 11 
horas, por la provisión de;- 17 toneladas 
de níquel metálico en trozos no mayores 
de 0,5 Kgs). 

Por pliegos de condiciones dirigirse a 
esta Dirección General (Div. Compras), 
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires, piso 1', 
Oficina -147, en el horario de 8 a 12 
horas, lugar donde se realizará la aper- 
tura de la citada * licitación. 
Valor del pliego- S 10.000. 

e. 22|5 N» 3.232 v. 1»|6|79 



U 



N^ 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO COMPRAS 
Av. Cabildo 65 - Buenos Aires 
T. E. 772-8091 Int.: 178(173 

Llámase a Licitación Pública N» 12(79, 
para el día 22 de junio de 1979, a las 
11 horas, por la provisión de: Compues- 
to de Policloruro de Vinilo. 

Por pliegos de condiciones dirigirse á 
esta Dirección General (Div. Compras), 
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires, piso 1?, 
Oficina 147, en el horario de 8 a 12 
horas, lugar donde se realizará la aper- 
tura de la citada licitación. 

Valor del pliego- S 10.000. 

, e. 22|5 N* 3.233 v. 1»|6|7B 

Comando en Jete de la Fuerza Aérea 

COMANDO DE MATERIAL 

GRUPO ABASTECIMIENTO 

PALOMAR 

Venta de Automotores. Chatarra 

Helicóptero y Repuestos ' 

Llámase a Licitación Pública de Venta 
N» 1(79 para el día 5 de junio de 1979, 
a las 10 horas, para la enajenación de: 
Helicóptero Hillcr y sus repuestos, repues- 
tos para entrenador de • vuelo Jaycopter. 
Automotorss: Camionetas, furgones, es- 
tancieras, jeeps, micros, remolques, semi- 
rrermlques rurales, autobombas y auto- 
móviles "Ford Falcon". Repuestos para 
aviones y vehículos. Heladeras, cocinas 
eléctricas, roperos' metálicos, relojes ficha- 
dores, artefactos fluorescentes, radiadores, 
motores eléctricos, televisores, equipos ai- 
re acondicionado, ventiladores, bomba 
centrífuga, gasógeno, guadañadora,, sega- 
dora, pulidoras matafuegos, baterías, bi- 
cicletas, equipo remolque para auxilio de 
automotores, grupos electrógenos, recep- 
tores de radio, criques, guinches, mimeó- 
grafos, equipos para soldar, etc. Material: 
Fotográfico, de sanidad, de comunicacio- 
nes, etc. 'Rezago de goma y tela y de 
metales varios. Máquinas: Mezcladoras de 
pintura, contadoras, copiadoras, clasifica- 
doras, verificadoras, perforadoras, helio- 
gráficas, traductoras, fresadoras, de es- 
cribir, calcular, coser, lavar platos ,etc. 
Retiro de pliegos e informes en el Gru- 
po Abastecimiento Palomar", sito en Ave- 
nida Rosales y Carrosella, El Palomar 
(provincia de Buenos Aires), lugar donde 
se exhiben los materiales, de lunes a 
viernes en horario de 8 a 12.30 horas. 
Teléfonos: 751-1761 y 751-8093,94(95: — 
Precio de los ejemplares- Diez mil pesos 
(* 10.000). 

e. 22¡5 N» 3.201 v. 29J5|79 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA 

Licitación Pública N? 1¡79 
Expediente N» 187-062.982-79-7 
Llámase a Licitación Pública para el 
día 30 de mayo de 1979, a las 11 horas, 
para la provisión de facturas, empareda- 
dos con fiambre surtido y gaseosas chi- 
cas, para la atención de 85 personas, 
hasta el 31 de diciembre de 1979, en días 
hábiles laborables, a razón de una me- 
dia luna, un emparedado y una gaseosa 
por persona. Los pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los inte- 
resados en la Sede de Seccional San 
Juan, calle Mitre 25 Oeste, 1» Piso de la 
ciudad de San Juan, donde rodrán solici- 
tarse en el horario de 7 a 14 horas. 

e. 22|5 N* 3.203 v. 23(5(79 

Secretaría, de Hacienda 



, DIRECCIÓN GENERAL, 
IMPOSITIVA 
Expediente N* 251.119(79 

Llámase a Licitación Pública N? 18 pa- 
ra lograr el alquiler de 4 ómnibus con 40 
plazas cfu. para el traslado de funciona- 
rios de esta Dirección General, para cum- 
plir misiones oficiales en el radio de Ca- 
pital y Gran Buenos Aires, durante los 
meses de julio y agosto de 1979. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará el día 29 de mayo de 1979, a las 
14. horas. 

Para retirar pliegos de condiciones y 
presentar propuestas, dirigirse a Sección 
Compras y Suministros, Paraná 145, 3er. 
piso, Buenos Aires. 

e. 22|5 N? 3.220 v. 23(5(79 



Secretaría de Programación 
y Coordinación Económica 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Espediente N* 51.533(77 

Llamas* a Licitación Pública N' 14.829, 
para la provisión y colocación de tabiques 
en oficinas del Ministerio de Economía, 
H. Yrigoyen 250, Capital Federal, según 
especificaciones de pliego. 

Para retiro de pliegos y consultas, diri- 
girse a la División Compras y Contrata- 
ciones, H. Yrigoyen 250, Piso 7?, Oficina 
724, Capital, en días hábiles de 13 a 18 
horas. 

La apertura de las propuestas se re- 
alizará el día 31 de mayo de 1979, a las 
16 horas, en la oficina indicada anterior- 
mente, en presencia de autoridades e in- 
vitados. 

e. 22¡5 N* 3.206 v. 23|5|79 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE "ADMINISTRACIÓN 

Expediente N» 50.710,79 

Llámase a Licitación Pública N? 15.549, 
para la * reparación de los tanques de 
agua ubicados en la terraza del edificio 
del Ministerio de Economía, sito en Hi- 
pólito Yrigoyen 250, Capital Federal, se- 
gún especificaciones de pliego. 

Para retiro de pliegos y consultas, diri- 
girse a la División Compras y Contrata- 
ciones, H. Yrigoyen 2E0, Piso 7?, Oficina 
724, Capital, en días hábiles de 13 a 18 
horas. 

La apertura de las propuestas se re- 
alizará el día 31 de mayo de 1979, a las 
15.30 horas ,en la Oficina indicada ante- 
riormente, en presencia de autoridades e 
invitados. 

e.22¡5 Ni 3.207 v.23|5(79 



Secretaría de 
Agricultura y Ganadería - 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Llámase a Licitación Pública N* 93(79, 
con el objeto de adquirir maderas y la- 
minado plástico. 

Los pliegos respectivos podrán consul- 
tarse y adquirirse al precio de S 10.000. — 
en la Gerencia Administración y Finan- 
zas (División Contrataciones y Suminis- 
tros), Paseo Colón 359|79, 2* piso, Capi- 
tal Federal, dentro del horario de 9 a 
12 horas, previa presentación de; Foto- 
copia del Certificado de Inscripción en el 
Registro de Proveedores del Estado y Re- 
gistro Industrial de la Nación, para este 
último caso deberá aclararse por escrito, 
de corresponder, la causa por ¡a cual se 
halla exento de cumplimentar dicho re- 
quisito. 

El acto de apertura de los sobres y 
lectura' de -las propuestas se llevará a 
cabo el día 1? de junio de 1979 a las 9 
horas, en la dirección antes mencionada» 
en presencia de funcionarios de esta Jun- 
ta Nacional y de los proponentes que 
concurran. 

e. 22|5 N9 3.239 v. 23(5|79 

SERVICIO NACIONAL 

DE PARQUES NACIONALES 

LEY 18.594 

Licitación Pública N? 15 
Expediente N* (Í163|79 
Referencia: Para la provisión de 2 mo- 
tores de 40 HP aproximadamente, a naf- 
ta marlnizado para agua dulce y 2 hé- 
lices. 

Apertura: El día 12 de junio de 1979, 
a las 14 horas, en el Departamento de 
Contrataciones y Trabajos Públicos, sito 
en Ancón 5340, Capital Federal, T. E. 
774-6399 y 774-5519. 

Pliegos: Sin cargo, a retirar todos los 
días hábiles, en el horario de 13 a 18 
horas, en el Departamento citado prece- 
dentemente. 

. e. 22|5 N? 3,235 v. 23¡5|79 

SERVICIO NACIONAL 

DE PARQUES NACIONALES 

LEY 18.594 

Licitación Pública N? 16 

Expediente N? 0993|79 

Referencia: Para la locación de un in- 
mueble destinado a casa-habitación y ofi- 
cina, de aproximadamente ochenta metros 
cuadrados (80 m2> en el radio céntrico de 
la ciudad de Clorinda, Pcia. de Formosa. 

Apertura: E! día 15 de junio de 1979, 
a las 14 horas, en el Departamento de 
Contrataciones y Trabajos Públicos, sito 
en Ancón 5340, Capital Federal, T. E.: 
774-6399 y 774-5519 y simultáneamente en 
la Intendencia del Parque Nacional Río 
Pilcomayo, sito en Chaco 808, Clorinda, 
Pcia. de Formosa. 

Pliegos: Sin cargo alguno, podrán ser 
retirados en las direcciones citadas prece- 
dente-mente. 

e- 22|5 N* 3.236 V. 23|5(79 

Secretaría de Transporte:.. 
y OSras Públicas 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N* 3/79 del 20? Dis- 
trito para alquilar una casa-habitación 



en la ciudad de Viedma, destinada a 
funcionario de la Repartición, compues- 
ta de 3 dormitorios, living - comedor, co- 
cina, baño y lavadero. 

Presentación propuestas: 28 de mayo 
de 1979, a las 15 horas, en la Sede del 
20? Distrito, Roca 150, Viedma, Río Ne- 
gro, donde pueden concurrir para con- 
sulta, 

e.22|5 N? 3.234 v.24|5179 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD 

Se comunica a los posibles interesados 
que se dispuso prorrogar para el 2E del 
corriente a las 9 y 10 horas respectiva- 
mente las licitaciones públicas números 
3/79 y 4/79 del 15» Distrito, a fin de 
encomendar la ejecución de las obras en 
la Ruta 105, Tramo: Oberá - Alba Posse 
(reparación puente s/A? Acaraguá y Ca- 
nal Torte) y Ruta 14, Tramo: San José - 
Leandro N. Alem (reparación puente de 
madera -y accesos) en jurisdicción de la 
Provincia de Misiones. 

Presentación propuestas en las fecha y 

horas fijadas en la sede del 15* Distrito, 

Bolívar 49, Posadas, Misiones, donde 

pueden consultar o adquirir los pliegos. 

e.22(5 No 3.227 v.29|5|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N* 3/79 del 19^ Dis- 
trito para la ejecución de las obras en 
la Ruta N? 3 - Tramo: Azul - Chillar, 
Sección: Km. 307 Km. 361 (bacheo de 
base con tosca y bacheo de pavimento 
con premezclado bituminoso) en juris- 
dicción de la Provincia de Buenos Aires. 

$ 71.976.160.— 

Depósito de garantía: $ 719.762.— 

Precio del pliego; S 7.200.— 

Plazo de obra: 3 meses y medio. 

Presentación propuestas: 11 de Junio 
de 1979, a las 17 horas, en la Sede del 
199 Distrito, Darragueira 1271, Bahía 
Blanca donde pueden consultar o adqui- 
rir los pliegos. 

e.22(5 N? 3.208 v.5[6|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
BE VIALIDAD 

Licitación Pública N' 2/79 del 19* Dis- 
trito para la ejecución de las obras en 
la Ruta N« 22 - Tramo: Empalme Ruta 
3 - Límite .con La Pampa, Sección: Km. 
719 - Km. 794 (bacheo de base con tos- 
ca y bacheo de pavimento ¿on premez- 
clado bituminoso) en jurisdicción de la 
Provincia de Buenos Aires. 

S 56.816.420.— 

Depósito de garantía: $ 5GB. 164. — 

Precio del piiego: $ 5.700.— 

Plazo de obra: 3 meses y medio. 

Presentación propuestas: 11 de Junto 
de 1979, a las 15 horas, en la Sede del 
19' Distrito, Darragueira 1271, Bahía 
Blanca,' donde pueden consultar o adqui- 
rir los pliegos. 

e.22|5 N° 3.209 v,5|6|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Púbiica N? 2/79 de] 21" Dis- 
trito para la ejecución de 63.650 m2 de 
tratamiento bituminoso tipo sellado en la 
Ruta 35 - Tramo: Límite con Buenos 
Aires - Resguardo Padre Boudo, Sec- 
ción: Km. 186,0 - Km. 195,5 en jurisdic- 
ción de ia Provincia de La Pampa. 

% 60.855.500.— 

Depósito de garantía: $ 608.555. — 

Precio del pliego: S 6.000, — 

Plazo de obra": 3 meses. 

Presentación propuestas: 21 de junio 
de 1979, a las 17.30 horas, en la Sede 
del 21* Distrito, Avda. Uruguay, Empal- 
me Ruta 5, Santa Rosa, La Pampa, don- 
de pueden consultar o adquirir los plie- 
gos. 

e.22(5 N<? 3.224 v. 516(79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 3/79 del 21? Dis- 
trito para la ejecución de 67.000 m2 de 
tratamiento bituminoso tipo seHado en la 
Ruta 35 — Tramo: Limite con Buenos 
Aires - Resguardo Padre Buodo. Sección: 
Km. 150,0 - Km. 160,0 en jurisdicción de 
la provincia de La Pampa. 

$ 62.434.580.— 

Depósito de garantía: $ 624.346. — 

Precio del pliego: 5 6.000. — 

Plazo do obra: 3 meses. 

Presentación propuestas: 22 de junio 
de 1979, a las 15.30 horas; en la Sede 
del 21' Distrito, Avda. Uruguay, Empal- 
me Ruta 5, Santa Rosa, La Pampa, don- 
de pueden consultor o adquirir ios plle^ 
sos. 

e.22(5 N 1 ? 3.225 v. 5(6(79 



FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA. GENERAL SAN MARTIN 

Licitación Pública N* 845|79. 

Descripción: Playa Alianza — Linea 
General San Martin: Sistematización de 
playas a nivel interlíneas — promisión de 
Jornales para la trímera, secunda y ter- 
cera etapas de la reparación de vías de 
playa. 

Apertura.: Día 5(6(79 — Hora: 10,00. 

Valor del Pliego: $ 14.000. 

Licitación Pública N* 850|79. 

Descripción: V. P. Retiro a Mendoaa 



— Estaciones Castellanos — Blandengnos 

— Cucha Cucha y Manzanares: Insta* 
lación eléctrica. 

Presupuesto Oficial: $ 40.73 , ¡.-?83„ L 

Apertura: 4|6|79 — Hora: 10,00. ) 

Valor del Pliego: $ 13. i 00. f 

Licitación Pública N* 862¡T9. 

Descripción: Lujan de Cuyo: ronstrc&j 

cióri vía enlace entre ramales Gene:ai 

Gutiérrez a Lujan de Cuyo y Mendoza a 

E. Bustos. ., 

Presupuesto Oficial: $ 155.838.297. ; 

Apertura: Día l'¡6|79 — Hora: 12. -i 

Valor del Pliego: $ 10.000. i. 

Licitación Pública N' 85¡3|79., 

Descripción: Edificio Departamento 

Vía y Obras Avenida Santa Fe N» 4636^ 

Capital: ' Limpieza integral del mis-. 

mo y encerados de pises tie ínna^ra. - 

Presupuesto Oficial: 5 68.l7l.iV2. [ 

Apertura: Día :3|6(79 — Hora: 10,00. [ 

Valor del Pliego: $11.623. i 

Licitación Pública N* S58|T9. 

Descripción; Perdriel: Desvío í. P. Pj 

— Ampliación vías de maniobras da 
acceso a planta almacenaje. 

Presupuesto Oficial: $ 217.S68.765. 

Apertura: Día 12|6|79 — Hora. 11,03. 

Valor del Pliego: $ 22.600. 

Incitación Privada W 10S42(T9, 

Descripción: V. P. CnbLias na seña- 
les en estación Junín — Jiui.n N? o, Jtt- 
nín Este y Estación OKigrin.! Lim- 
pieza y pintado general de ias ¡asíais* 
ciones de" señalamiento. 

Presupuesto Oficial: S 2C.9ii.072.- 

Apertura: Día ll : 6|79 — Hora 10,00. 

Valor del Pliego: 5 2.00O. 

.Consulta y Venta de PH:io3: En Pro- 
vincia de Buenos Aires: 'ue^..: teniente 
Aprovisionamiento (DiviUJn Oumpras, 
Oficina Ventr. de Pliejos) Alianiv., Es- 
tación Santos Lugares, Partido de Tres 
de Febrero, de lunes a viernes en ho- 
rario de 8 a 13. 

LINEA GENERAL ROCA 

Licitación Pública F. 9-358. 

Descripción: Casquijo ctjj'ete bancas 
da para Loes. D.E. Baldwln <Nv 215). 

Apertura: Día 516(79 — Hora: 3,00. ; 

Valor del Pliego: $ 11.000. 1 

Licitación Pública G. 7499. 

Descripción: 13.600 Kgs. de culones^ 
medidas fuera de normas. 

Apertura: Jía 5(6]79 — Hora: 10,30. 

Valor del Pliego: §8.500. 

Licitación Pública G. 7500. 

Descripción: 1.223.750 hojas de papel 
para imprimir. 

Apertura- Día 5|6|79 — Hora; 12,00. 

Valor del Pliego: § 12.000. 

Licitación Pública F- 9559. 

Descripción: 250 ganchos centrales pa- 
ra coches y vagones. 

Apertura: i_.'a 6;6(79 — Hora: a.00. - ¡ 

Valor del Piiego 11.000. 

Licitación Pública G. 7501. 

Descripción: '25.000 Tn. de piedra tri- 
turada para balasto (Super-Rcd). 

Apertura: Dia 14¡3|T9 — II iv 0.50. 

Valor del Pliego: $ 18.C, . 

Licitación Privada G.I. '¡'- . 

Descripción: Rodamientos < r.l' ¿nativa 
material a importar). 

Apeitura:* r-ía 25|b|.9 — Lu-u: 9,00. 

Valor del Pliego: S 7.000. 

Consulta y Venta de ElteBOs: Departa- 
mento Aprovisionamiento, Remedios de 
Bacalada, Oficina Muestrario, tle lunes 
a viernes en el horario de 8.00 6 13,00. 
LINEA GENERAL MITRE 

Licitación' Pública N* í£4-. 

Descripción: Repuestos para modifi- 
cación timonera de frenos cqc'.icj Materr 

fer- 

Apertura: Día 13|S¡79 — Hora: UCO. 
Valor del Pliego: $ 6.000. 
Consulta y Venta de Pliescs: Er. Ave- 
nida Doctor José M. Ramos Mejia 1358 

— 3* Piso, Oficina 359, Cnpit.ü o en 
Avenida Alberdi y Las Heras —Portón 
1 Rosario dentro tle los siguientes ho- 
rarios en Buenos Aires de 12.30 a 17.30; 
en Rosario de 8.30 a 12.30. 

LINEA GENERAL TJRQUIZA 

Licitación Pública N» 23. 

Descripción- Provisión de cambios com- 
pletos con rieles de 50 Kgjm. Juegos da 
agujas y corazones repuestos de los 
cambios. 

Apertura: Dia 2116(79 — Hcr.i: 13,00.. 

Valor del Pliego: $ 20.GCO. 

Licitación Pública N' 23. 

Descripción: Enganches central a tor- 

Apertura: 23i6'79 — Hora: 13,00. 
Valor del Pliego: $ 9. TOO. 
Consulta y Venta de Pliegos: Depar- 
tamento Aprovlsionemicnto — 5 l Piso 

— Estación Federico r.-Toze — Capital 
días hábiles de 12 a 15.30. 

e. Í2|j -N* 3.233 v. 24(5(79 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 
Licitación Pública 

Expstüentc: 30.209-LF-76 

Dna vivienda desmontable. Apertura el 
31>".i7S, a las 15 horas, a realj-arse simul- 
táneamente en la Administración Central, 
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fede- 
ral) y en !a Divisional Comodoro Rivada- 
via, H. Yrigoyen N? 555 íCl«;l)ut). Plie- 
gos: en los citados lugares. 

e. 22|5 N* 3.230 v. 23|5(79 



Pílgínü 40 



BOLETÍN OFICIAL' - Máñes 22 J© S5vo de lffT9 



Secretaría de Intereses Marítimos 

Subsecretaría de Marina Mercante 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS Y VÍAS 
NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
RIO DE I-A PLATA. 

Llámase a Licitación Pública N? 14179, 
basta, el día 29 de mayo de 1979, a Jas 
SO horas, para !a adquisición de: Pernos 
para Cangil en acero austenítico al man- 
ganeso, de 12(14 %. Arandelas ,y chavetas 
de acero SAE-1010. 

Estimación Oficial: Treinta y siete mi- 
llones de pesos ($ 37.000.000). 

Corditas" y propuestas- Departamento 
Distrito Río de la Plata. Área Compras y 
-arrendamientos, Benito Correa N? 1600, 
f? piso, Buenos Aires. Horario de 8 a 11 
y de 12 a 13.30, de lunes a viernes. 

e. 22|5 N9 3.218 v. 13,5¡79 

Secretaría de Comunicaciones 

EMPRESA NACIONAL 
DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 

Licitación Pública N? 78¡79 

Llámase a licitación pública para ad- 
quirir: Máquinas de escribir. Las propues- 
tas serán recibidas hesta el día 8 de ju- 
nio de 1979. a las 16 y abiertas pública- 
mente en la misma fecha y hora en la 
Sección Compras (DABJ, 6* p., local 639, 
de la Empresa Nacional de Correos y Te- 
tégrafes. Sarmiento 151, Capital Federal. 
Por las cláusulas particulares, concurrir a 
la citada" sección, cualquier dia hábil de 
12 a 15.30 horas. — Buenos Aires, 22 de 
mayo de 1.979. Dirección General de Abas- 
tecimiento. — Valor d?l pliego: $ 13.700 
S 46:800.— e.22¡5 N* 40.938 v.l?¡6'79 



expedirán al efecto y de acuerdo con lo 
dispuesto por el Decreto 5.720)72, todo lo 
cual puede retirarse a partir de la fecha 
en el Sector Contrataciones, Las Heras 
2587, 1er. piso, Capital- Pederá!, todos los 
días hábiles de 13 a 18 horas. 

El acto de apertura se llevará a cabo 
el día 29 de mayo de 1979 a las 14 y 15 
horas, en el Sector Contrataciones del 
Ministerio de Cultura y Educación, en 
presencia de los interesados que deseen 
concurrir, 

e.22J5 N? 3.222 v.23|5¡79 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
Llámase a Licitación Pública N* 3|79, 
para la adquisición de un microscopio 
electrónico de barrido, con destino a la 
Secretaría de Investigación de la Facultad 
de Odontología de Buenos Aires. 

Apertura: 7 de junio de 1979, a las 11 
Horas, en el Departamento Compras Mar- 
celo T. de Airear 2142, piso principal. 
Capital. 

Pliegos en la misma dirección, de 9.30 a 
12.30 horas. 

e. 22Í5 m 3.219 v. 1?)6|79 



MiMSTEEIO DE BIENESTAR 
SOCIAL 



Secretaría de Salud Pública 



MINISTERIO DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 



DIRECCIÓN, GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N? 32 
Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez, por el término de dos días 
rabiles a partir del día 22 de mayo de 
1979, psra resolver la provisión de estan- 
terías metálicas con destino a la Direc- 
ción Gral. de Administración. 

Las propuestas deberán presentarse ba- 
jo sobre cerrado en las planillas que se 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 

SALUD MENTAL 

Expíe.: N? I-2O20-209-iO0l)¡¡57¡79-8. 

Llámase a Licitación Pública N» 2|79, 
para el dia 31 de mayo de 1979 a las 
once (11) horas, con el objeto de con- 
tratar la adquisición de Alimenta (Fru- 
tas y Verduras), con destino a ia Colo- 
nia Nacional "Dr. Manuel A. Montes 
de Oca" — Torres (B) — Provincia de 
Buenos Aires. 

La apertura de las ofertas tendrá lu- 
gar en ]á Dirección Nacional de Salud 
Menta! — División Compras y Suminis- 
tros — Calle Barracas 489 — Capital 
Federal, debiendo dirigirse para plir- 
f?os e informes a la citada dependencia 
o a ia Colonia Nacional ya mencionada, 
de lunes a viernes de 8 a 14 horas 

e. 22)5 N* 3.214 r. 23,5,79 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SALUD MENTAL 

Expte.: N" 1-20 "&"• 030258| 79-4. 
Llámase et Lí.-tta'- n Pública N c 3j79, 
n f — . -> rJ-- 3o itr . - map0 de 1979 a las 
'^■■■° -i oras, con el objeto de con- 
tratar la adq ,'sición dé Leche en Polvo, 



¡SUPUESTOS A LAS 
GANANCIAS 

Modificaciones al Decreto 
Reglamentario Nra 2126/74 
y sus modificaciones 

-& SEPARATA N? 183 

Texto Completo del Decreto W 2.861 ¡78 

Solicítela en: 

Avda. Santa Fe 1659 
de 12.45 a 17 hs. 

PRECIO S 500, 

Editadg por la Dirección Nacional del Registro OficiaJ 

'- ia Secretaria de. Información Pública de la 

Presidencia de la Nación 



con destino, a la Colonia Nacional "Dr. 
Manuel A. Montes de Oca' ubicado en 
Torres (Buenos Aires). 

La apertura de las ofertas tendrá lu- 
gar en la División Compras y Suminis- 
tros — eaile Barracas 489 Capital — de- 
biendo dirigirse para pliegos e lnlorme6 
a la citada depenaencía, de lunes a 
viernes de 8 a 15 horas. - 

e. 22¡5 N? 3.215 v. 23|5¡J9 

INSTITUTO NACIONAL DE 

MICROBIOLOGÍA 

CARLOS G. MALHRAN 

Expte.: N? l-2030-209500046U|79-4 
Llámase á -Licitación Pública Nv 15(79, 
para el día 8- de Junio de 1979 a las 15 
horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan, con destino 
al Instituto iíacional de Microbiología 
"Carlos G. Malbrán". 

La apertura .de ias propuestas tendrá 
lugar en la División Licitaciones v Com- 
pras, Avenida Velez Sarsfield 563. Capi- 
tal Federal, debiendo dirigirse para plie- 
gos a la mencionada División. 

Las Necesidades se Refieren a: Adl 
Pellets Lab Comprimidos Grandes y Chi- 
cos. 

e.22;s N» 3.231 v.l"?;6|79 

Secretaría de Seguridad Social 

CAJA NACIONAL DE 
PREVISIÓN DE LA INDUSTRIA 
COMERCIO \ ACTIVIDADES 
CIVILES 

Llámase a Licitación Pública N? 28)79. 
el dia 31 de Mayo de 1979, a las 14,00 
horas, por la locación de 2 (dos) máqui- 
nas fotocopiadoras para ser ubicadas en 
distintos edificios de! Organismo. 

Pliegos de Ccndicines Generales en ía 
Sección Corii->r*s. Córdoba 720, 4-.' Pi^o 
Capital Ft:':t., en el horario de 12.45 
a 19,00 ho:r . debiendo presentarse el 
Certificad- Original donde conste el Nú- 
mero de iíe^istrj de Proveedores del 
Estaño. 
e. 22|5 N? 3.223 v, 23|5|79 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

, BANCO DE La Clt..L.ixj UE 
BUENOS AIRES 

Llámase a Licitación Pública con re- 
ferencia a la "Adquisición de sobres va- 
rios para stock". 

Los respectivos pliegos do condiciones 
St; encuentra: a disposición de los in- 
teresados en el Departamento de Com- 
pras, Florida 302 3er. Piso, de 10 a 16 
horas. 

Valor del pliego; Sin cargo. 

Fecha de apertura: el día 29 de mayo 
de 1979 a las 11. 0C horas. 

e. 22|5 N» 3.202 v. 23|5|79 



PODER -JUDICIAL 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SUBSECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N° 89¡79, 
para el dia 12 de junio de 19"9, a las 
9 horas con el objeto de contratar la 
locación de un inmueble destinado a 
sede de la Subsecretaría de Adminis- 
tración, ubicado aproximadamente den- 
tro del radio comprendido por ¡as calles 
Carlos Pelleg ini, Avenida del Liberta- 
dor, Pueyrredón v Avenida Rivadavia. 

Apertura, Pliegos e Informes: Subse- 
cretaría de Administración — División 
Adquisición y Contrataciones — - Para- 
guay 153S- píío 79 _ capital Federal. 

Horario de Atención al Público: De 8 
a 13,30 horas, dias hábiles de lunes a 
viernes. 

e. 22fB N? 3.211 v. 1¡6|79 



LOTACNNES 



ANTERIORES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Expediente N? 90.32-2 

llámase d Licitación Fúbiica N? 58, 
por j a "Comlrucción de una consola de 
seis cuerpos, -ara e, reacl RA— 2" 

Apertura: 1? de junio de 1579. Hora: 
10 00 (diez). 

Presupuesi-c Oficia!; Treinta y seis mi- 
llones de pesre ($ 30. 000.000 \ 

Retiro de riegos; En ja ü. visión con- 
trataciones, Avnid? de] Libertador 6250, 
¿* p¡so, Capital Fercial. de ¡ULies a vier- 
nes hábiles en el Horario de 9.30 5 12.00 
hor&s, sin cargo. 

e. 17)5 N* 3.013 V. 23)5|7fl 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENI.KOIA ATÓMICA 
Expediente Nf 90.180 
Llámase a Licitación Pública N* 57, pa- 
ra la ejecución de la Obra 'Provisión e 
insUuación de tableros de media y baja 
tensión, para la Su j-Estición eléctrica del 
Centro Atómico Ezelza". 

Aoertura: 15 de junio de 1979 Hora- 
10.30 (diez y treinta). 

Presupueste .Oficial: Seiscientos cin- 
cuenta millones de pesas ($ Ü50.000.000). 
Valor del Pjíego: Cincuenta mil pesos 
($ 50.000). 

Retiro de Pliegos: En la División Con- 
trapones, Av. oel Libertador 6250, 3« pi- 
so. Capital Federal, de lunes a viernes há- 
biles en el horario de 9.30 a 12.PC horas 

e. 17|5 N9 3.1,22 v. 7|6¡79 

COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
Expediente N» 71.633 

Llámase a Licitación Pública N» 56, por 
la provisión de "ventanas completas, ti- 
po seco, para protección radiológica"' 

Apertura: 29 de juuio de 1979. — Ho- 
ra: 10 (diez). 

Retiro de pliegos: En la División Con- 
trataciones, Av. del Libertador 82C0 Ca- 
pital Federal, de lunes a viernes hábiles 
en el horario de 9.30 a 12 horas, sin car. 
So. e. 14J5 N? 2.812 v. 23|5|79 

COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRAi. NUCLEAR 
EN ATUCHA 
Expediente N? A— 9.097 

Licitaciones Públicas cara el día I? de 
Junic de I9TJ ní 19 7g "Caños con costu- 
ra, nudos giratorios, nudos ortogonales 
nudos expansibles, etc.". Hora: 11.00 (on- 
ce). 

N* 23179 'Provisión de mateiiales piHor- 
no ladrillos cerámicos de alúmina aca- 
nalados, ala.ns.re tipo Kantha. contactor, 
etc. Hora: lj.30 (once y treinta). 

fleliro de Pliegos: En la División Con- 
tt-a-.aricnes A\. del Libertador 7516, 1426 
Capital, en e, horario de 9 30 a 16 00 
horas, de iuntt a viernes há'oiies c en 
ja Central Nuclear de Atucha, Localidad 
de Lima, , Partido de Zarate, Piovincia cíe 
Buenos Aira en el horaric de 7.C0 a 
14.0U horas, de ¡unes a viernes hábiles 
e. 21)5 N? 3.i64 v. 22b¡7P 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

í OLÍ CÍA FEDERAL 

Fijase e"l dia 31 de mayo de 1979. a la.* 
10,00 Jiorao, para que tenga luga: en ia 
Superintendencia de Finanzas -- Divi- 
sión Licitaciones, calle Rivadavia 1.330 
Piso 1' papital, (doi de podráo solici- 
tarse informes v pliegos de Bases <f Con- 
diciones, de junes a viernes, de 9.00 s 
13.00 horas), en presencia de lo;: inte- 
resados que concurran, la, apertura ele 
las propuestas presentadas para ia Li- 
citación Privada N? 129,79 Ley li 064. 
"Para ia reparación de dos viviendas df 
«servicio de la Delegación Sania Rosa 
solicitado por la División Inmuebles". 

Presupuesto Oficial: $ a.OOO.'J n.00. 

Garantía de jfeita: 1 íí. 

e. 16)5 N? ¿.962 v. 2215|79 

POUCiA FEDERAL 

Fijase el dia i de junio de '979, a Jas 
10.00 horas .ara que tenga lusa:- er la 
Superirt mdencia de Finanzas." , a. 
Licitaciones, Rivadavia 1330, Piso 1?, 
Capital (do'-rn podran solicitarí-r in- 
formes y Püe-jos de liases y 1.' tr.c . >- 
nes, de lunes e. viernes, no 9,00 13.00 
horas), en presencia de les inte— - is 
que concurran. ,a aperara de hit pro- 
puestas presen adaf para la ¡,-r ! '-c :, 'n 
Pública N9 11979. Para la provisión de 
víveres se" os durante el pev.od¿ com- 
prendido ent-e e. mes de údio a 31 de 
diciembre de 1979, solicitados por Ja 
División Racionamiento Central. 

e. 16í Nf 2.054 t 2813)79 

POLICÍA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA DE 
BIENESTAR 

Licitación Pública N» 7170, para la 
"Remodcla.-icii integral de la C a 
Central dé¡ Hospital Pclieial Bartol-né 
Churruca, üspallata N' 3-100, Capital Fe- 
deral — con provisión de materiales y 
mano de obra". 

Apertura: 14 d? junio de 1979 - Ho- 
ra: II. 

Consultas , Retiro de Pliegos Los 
pliegos pcd:án ser retiradoi en ,u Div.- 
sión Comprns v Susnin 1 "ir-is. ¡norren- 
dencia N? 353 Písl 5' 0?.c¡:ia a? v ias 
consultas de'jrr'''n efcct.'-rse en a\ Divi- 
sión As^on'a Tecrlca e'i ',a misma Di- 
rección Piso 8? Oficina 83. de b.-ne- a 
Viernes de 8 a t¿ ho-as. 

e.16'5 W 40 352- v. 2215179 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDEIÍ1I 

(Exptc: I). 1 .050 179 DN) 

■ . Llámase a Licitación Pública N? 95 pa- 
ra el día 3i>5i79 a las 14 noias. en Di- 
visión Contraciones (DN> Pase 550 2? pi- 
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ío Capital Federal coa. el ebjato de re- 
solver la adquisición de.; Ficharos metá- 
licos, con destino a División Suminisíros 
IDJÍ.). 

Informes y pliegos: Birifjirse a- lia men?- 
cíoiiada División,, todos los días iaborables- 
fcne] horario de 13 a 18 horas, 

e. 2115 -N« 3.131 v. 23|5[19 

SEETICÍO PENITENCSAKIO 

' FEDEBJE- 

COLONIA PENAL 
ES PRESIDENCIA 
,' ROQUE SAENZ PEÑA (I). 11) 
Expte. "A" 21SJ.73- tU. 11) 
Llámase a Licitación Pública ir? 9 pri- 
mar llamadc, caya apertura tendrá lugar 
el 3I,6pSi a ta¡> 8¡30 horas-, en- la Colonia 
Peaak de Presidencia Roque Sáenz Peña 
(ü. 11 >, con e. objeto de rest¿ver la ad- 
quisición, da- Verduras y Hortalizas, Pa- 
pas y Frutaa Fresca», para ei raciona^ 
m-enta ¡» stuamistrarse durante los meses 
de Julio— Agtsto— Setiembre de 1979. 

Inferme»- y Pliegos: dirigirse a la men- 
jion.-ida De„ie£idencí2 durante o s días há- 
biles de 6,3í a 14,00 horas. Jefe Ao> 
íniEiitratLva 

e, 21|5 Ni. 3.173. v. 22|579 



SERVICIO- PENITENCIARIO 
FEDERAL 

COLONO PENAL 

DE FRESIDETMCTA 

ROQUE. SAENZ PEWA < (7 115 

Espte. **&" '¿Z»fí9 (V. U.Í 
tramase a Licitación Publica. N* Il„ pri- 
mar iiainadc. cuya' apertura tendrá Jugar 
el '13 79, a fas 9,30 horas, en la Colonia 
Pen-i de Presidencia Roque Sáenz Peña 
<U. il), con e, objeto d« resoiver la ad- 
nr lición de Leche fresca. Manteca y 
Hueros, par* el racionamiento dorante 
to resss da Julio — Agosto— Setiembre, de 
IETü 

Iciortsies y Fliegcs: dirigirse a la nien- 
ciT-ada Dependencia durante ios días há- 
biles de 6,30 o 1*,C0 horas. Jete Adminis- 
'-¡itivo. 

e. 2115 N? 3.1.71 v. 2215¡79 



SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

COLONIA PENAL 
■ DE PRESIDENCIA 

ROQUE SAENZ. PESA íli. 11). 
Expte. 'A" 217 '.9 tV.U) 

Llámase a. Ltciiacicn- Púüiico N9 S, pri- 
mer llamado, cuya -apertura lendrá Jugar 
el :í1i5I79j a iar 8.QQ horas, en ¡a Colonia 
Per.nl de Presidencia Roque Sáenz Peña 
(U_ 11*. con et objeto de rescurei- la ad- 
quisición de ArtfsmJos Varías de Almacén, 
VíTerres Secos y Frutas Desecadas con 
desí'no ai racionamiento a suministrarse 
durante los cieses.de Ju!ro=— Agosto — Se- 
tiembre de 1S79. 

Informes, y Pliegos; dirigirse a la men.- 
cieniráa Dependencia durante ios o'ias há- 
biles efe G.3Q c 14.00 horas-. Jsfe Admi- 
nktraf'-" 

" N" 3.170 v. 22 L &;-79 

I 

üEEívit,. Í-.-N1XENC-AIÍIO 
FEDERAL 

COLONIA PENAL 
DE PRESIDENCIA ' 

ROQUE SAENZ. PERA (U. 11) 
^.Rediente "A* 281 k 7» (TI. 11 ) 
LlJairse a Licitación Pábliea N* 12 
primer llamado, cuya apertura tendrá iu- 
¡rar el 3I|5¡79, a las 10 ñoras; eji la 
Cetonia. Ferial de- Presidencia Roque 
SSeirz Peña fU. 1IJ, con el objeto- de- 
resolver la adquisición de carne vacuna, 
ca-jac ovina, pollos y embutidos, para el 
ríu-Ionamiento a suministrarse*, durante 
lo? mises de juiio-a^osto-setiembre de 
1073. 

Informes y pliígas: dirigirse a la men- 
cíTTüda Dependencia durante los días bft- 
bi^r.., de ff.3n a 14 horas. ' 

e. 2U& N9 3.169 v, 22[5;79' 



SMiVICIO PENÍTENCIARIO 
I EOEKAL 

COLONIA PENAL 

V?; PRESIDENCIA 

ROQUE SAENZ PESA. fO. 11) 

Eiptir. "A" 21S;79 (C, Sl> 
LTínüaíe a Lieitación Pública N 1 ? 10, 
primr-r Üamad», enya apertura tendrá. lu- 
gar eí 31¡5,79, a las 9 horas, en la Co- 
Icnía Penal (íe Presidencia Raque Sáenz 
Pona ftf. 11). con el objeto de resolver 
le cdnnísición de harina de tri^o, sal 
fíxuí—a. ¡eradnra y '■'broniaro' de potasio, 
par» ei racionamiento a suministrarse du- 
n:n:e I.ts mesfs de (uüo, agosto- setiembre- 
de 1979. 

ínfi.nnes y plíesos: dirigirse a la racn- 
c¡' , ii da Dependencia d't^Tnte [os días lia- 
biJ"í d<? G.30 a 14 heras, 

e. 21 !ó ri= 3.1GS v. 2215.79 

D.!ÍECtiO.\ »i¿-VERAI. JE 
rABBICAf :¡!O.Vf KS 1'! F.PTAK ti? 
L^iViRTAMÜ-rT!. 
■ L'ASTECiMIEXTO 

T .^'¡mrrse a. r.ici:sc tir Piz-Ai.-n N c - 11.79, 
c. rl cía : r: t- y r : ..» II 

wtt.s. p : r r .-r-ri-fr, ;.;; "'48 TR.. da 



Por pliego de condiciones dirigirse a 
esta Direcclún Generad CDiv. Compras), 
Avda. Caíjiido 65, Buenos Aires, Piso 1*. 
oficina 14T, lugar- donde se realizará la 
apertura de la citada Licitación, én el 
horario Se 8 a 12 üoras. 

Valor del plieirc: $ ZÍMICO. 

e. 17|5 Ni 3.031 v. 2915173 



DrRECCIÍ>!v OEXERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

ESTABLECIMIENTO ALTOS 
HORNOS ZAPLA 
Estación General M. N. SAVIO. 
Pálpala — Jujuy 

Llámase a Licitaciór Pública N? 8W9, 
para el dia 21 de .Juráo ce 197S, a no- 
ras. 15,00 por; P;ez Puentes Grúas. 

Valor del Pliego: $ 50.000.00 (Cin- 
cuenta' Mil Pesos). 

Lugar de Apertura: Esípbh-eimiento 
Altos Hornos Zaola — Sscción Compras. 

'Por Pliegos de Condiciones dirigirse a 
este Establecimiento o a la tSreccidn 
General de Pabrieaciones Mili-aies- — 
Cabildo 65 — Buenos Aires. 

e. MíS T l ? 2.964 ?. 28¡5t79 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
-FABRICACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO COMPRAS 
Avenida Cabildo 65 — Buenos Al- 
res, 
TE.: «2-80S1 — Int. 178-172. 

Llámase a Licitación Pública N? 10|79 
para el día 11 de ainio de 197S a lar 11,00 
Iroras. por la provisión de; "4.500 Tn. 
de mineral de manganeso de' alta ley". 

Por pliesos de condiciones dirigirse a 
esta Dirección. Genera! {Compras} Ave- 
nida. Cabildo 65 — Buenos Aires, piso 1?, 
oficina 147 lugar donde se realizará la 
apertura de la citada licitación en el 
horario de 8 a 12.0C horas. 

Valor del Plieio: S itLGÜO. 

a. 11'5 N? 2.769 V. 32¡5|79 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MttlTARES 

FABRICA MILITAR 

"FRAY LUIS BELTRAN" 

Fray Luis Beltrán.Pcia. de Santa Fe 

T. E. 55-2511, Rosario 

Llámase a Licitación Pública N? 3/79 
para el día 12 de Junio de 1979, a las 
9.30 horas, por la provisión de ropa de 
trabajo. 
-Paz pliego de condiciones: Dirigirse a 
Fáfcriea Militar - 'Fray Lus Beltran" o a 
la Dirección General de Fabricaciones 
Militares. División Compras Avda. Ca- 
bildo 65, Buenas Aires. 

Lugar de apertura: Fábrica Militar 
"Fray Luis Beltrárt". 

Valor del pliego-: S 5.000. — 

e.H'S. se 2.806 v. 2315J79, 



DIRECCIÓN GENERAL ífc 
FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR RÍO TERCERO 
l!ío Tercero (Peía, de Córdoba) 

Lhímase a Licitación Pública N? 53.000! 
& r para ei nía 31 de mayo de 1979 a las 
10 horas, por ta provisión, de: 100. cu 
chapas de aesro ST 42-2 de las siguien- 
tes- dimensiones: 50 por 2.500 por 2.500 
mm cada una. 

Por pliego de condiciones dirigirse a 
esta Fábrica Militar o a Ja Dirección 
General de Fabricaciones Militares, At. 
Cabildo 65, Buenos Aires. 

Lugar de apertura: Fábrica Militar Río 
Tercero. 

Valor de! pliego: $ 10.000 en efectivo, 
giro postal o bancario o cheque sobre Río 
Tercero. 

e. 1515 N? 2.846 v. 5|6[79 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
CíENTIFICAS Y TÉCNICAS DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

DEPARTAMENTO 
SUMINISTROS 
Div. Contrataciones 
Licitación Pnfcirca N tt 3.928 

Techado asfáltico. Reparación cubier- 
ta, Edificio electrónica, Sector Laborato- 
rios y Oficinas, Sede Central de CITEFA. 

Presupuesto Oficial: $ 25.500.000,00. 

Valor dei pliego: $ 20.000,00, 

Fecha ds apertura: Dfa 31 de mayo 
de 1979. A ías 11 horas. 

El retiro de pliego y pago del mismo, 
deberá efectuarse en el Departamento 
Suministros. División Contrataciones, de 
8 a 12 horaí. 

e. 21 ¡5 N° 3.176 v. 28(á¡79 

Comn-il» en feíe «leí Eiéreito 

■ \ 

COMANDO DE LVOENIEKOS' 
F. TKX. CONST. COI 

" vííiir ia /.-. -.i Tí de a Ti. u^ iPí9. 

Liritacion Pubiiea j?t 244 7S 

Anertuin 31 o? .mvy ce lOTí. ' 

K(V-a- 10 

Lu?ar Zíiínategaí -5D9&. Villa Martí- 
.Ir. rJrovinciK de Buen^ir A)res iServieio 
de F¡riwas>. 

D.?-*tin<í: Usina - B&se Aerea- El Palo-' 
arar. 



Objeto: "Mano de obra, equipos, herra- 
mientas' y materisl£3 necesarios para la- 
ejecución de los trabajos tte limpieza, 
rastreo y reparación de colectores gene- 
rales, cámara séptica y empalmes." 
Precio del legajo: í 5.0C0.— 
Presupuesto oíicial: $ IWLCO&.600.— 
Venta del legajo e Informes: de lunes 
a viernes de 8 a 11 horas, exclusivamen- 
te, en Zufriategui 5000, Villa MarteHi, 
Pela, da Buenos Aires, — Código Pos- 
tal; 1603, 

e.l4[5 N? 2.793 v.28ja[7ff 

Comaítdo en Jeíe de la Armada 

ARMADA ARGENTINA 

SECRETARIA GENERAL NAVAL 
Llámase a Licitación Pública para la 
explotación de cantina y prcveeduiía en 
la ls!a Martín García, 

Apertura de ofertas.- día 11 de junio 
de 1979 a 12 he. en Edificio Libertad. 
Piso 13, Of. 65. 

Retiro de pliegos y coiidieiaiiss: Edi- 
ficio Libertad, Secretaría General Naval, 
Piso 13, Oficina. 65. Comedore Py y Cor- 
beta Uruguay, Capital Federal de ff a 12 
horas. 

e. 2115 N? 3.187 v. 2315179 



BASi: NAVAL 
PUERTO "BELGRANO 

DEPARTAMENTO 

CONTABILIDAD 

Y FTNANZAS 

Licitación Pública N* 31*9 

Llámase a Licitación Pública para el 
'•Pintado de Casas-Habitación" en la Ba- 
se Naval Puerto Bel grano. 

Plazo de contratación; Cinco (5) me 
ses. 

Precio del pliego: 5 200.000 (doscientos 
mil pesos). 

Apertura de !as propuestas: Ei día 31 
de mayo de 1979 a 11 horas, en el De- 
partamento Contabilidad y Finanzas de 
la Base Naval Puerto BeJgmno (Código 
Postal: S1U), donde podrán consultarse 
- y adquirirse los pliegos. 

e.21'5 N9 3.150- v.23 5Í79 
■ i 

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea 

FUERZA AEREA 
ARGENTtN/ 

ÁREA DE MATERIAL CÓRDOBA 
Licitación ^blic» Ley N" t'SGlii. 

Apertura 12 de iunio de 19^3-. 

N9 OP-íi 1 ^. 

Lugar: A.M.C. íEx-Fca. Mi,i;ar de 
Aviones, 

Ho'a: 9 00. 

Obra: Pavimentación de calles inte- 
riores 

Presuauesios Oficial: 1 200.QGC.000. 

Valor O. T.' N? 101: $ 150.000- 

Coiisuitas y Pliegos: En Córdoba: A, 
M.C. 'DdOavb&r ento Eeoncjiiaí Pabe- 
1-éii 183 - Avemda Fuerza Aérea Km. 
5í¿ — En Buen-* Aires: Edificio CÓN- 
DOR — 6' Piso - Oficina 613 - C. Za- 
nni 250. 

e, í!í NV 2.616 ,v. 2315(79 



COMANDO DE REGIONES 
AEREAS 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Llámase a Licitación Pública N' 2,79, 
para ia ejecución de Ja Obra: "Repara- 
ción Alojamiento para Suboficiales, B. A. 
M. Tandil". 

Presupuesto Oíicial: $ 544.203.116. 

Fecha y hora de apertura, de ofertas: 
15 junio 1979, 9 hs. 

Importe garantía de oferta; * 5.442.031. 

Precio documentación técnica: Pesos 
250.000. 

Pliegos, consultas, etc.: Dirección de 
Infraestructura (Departamento Econo- 
mía), Edificio Cóndor, Av. Comodoro Pen- 
dro Zanní 250, 2? piso, Oficina 254, Ca- 
pital Federal. 

e, 1715 ffl 3.015 v. 77,6;79 

MlrYISTFRIO DE ECONO??IA 



BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

SECRETARIA DEL DIRECTORIO 

Banco de la Nación Argentina: Llá- 
mase a Licitación Pública para la rea- 
lización de trabajos de Ampliación, Re- 
paración General y Pintura en la. Su- 
cursal Cutral-Co (Neuquén). 

La apertura de las ptopuestas se rea- 
lizarán ei 19 de junio de 1979 a las 15 
horas en la Subgerencia de Servicios 
Técnicos. 

Retirar documentación en la "citada 
dependencia. Avenida Callao 101 3* Pi- 
so Capital Federal, o en la filial «te- 
lar. 

Valor del Pliego; t 200.000. 

e. 21 [b N? 3.180 v 22J3¡79 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

SECRETARIA DEL DIRECTORIO 
Banco de Ja Nación Argentina Llá- 
mase a Licitación Pública par» ía. rea- 
lización de trabn'os Coastmeeiórt Nuevo 
Edificio Tesoro de Remesas y Areftivo 
Regional Sito en Ja Cslle Sisen Martín 



K7S|81 de la Ciudad, de Rosarla depen» 
diente de la Sucursal Rosario Su t ;Sta« 
Fe). 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el ia ".& Junio de 1579 a las IS 
horas en la Subgerencia. de ScTíicíoa 
Técnicos. 

Retirar Ja cTocumentisclón "i la citada 
dependencia, Averna Callao 10L ~ 3* 
Piso — Capital Faciera!, o en la filial 
titular. 

Valor del Pliega: $ 3C0.C0O. 

c. 21F5" N? 3.16u r. 2S¡3¡99 



Secretaría de Hacienda 



niEECCIOX GENERAL 
1ÍD70STTIVA 

Expediente ¡V» 359.845 

LKmsse a; Licitación Púbixs W IJW 
para lograr .a locación de une CI) o des 
(2> í.imí:eb;eE destinados a .as chinas 
de la Sede de Región Rio Cuarto de esta 
Repartición, ubicada en Ríe Cuarto — 
Córrcba. 

La apertura de los propuestas se eíec- 
tuart el día 31 de mayo de 1^79. a las 
11 horas, en la Sede de dicha Rc-gió^, 
calle Constitución Sí79i Ríe Cuarto, Córdo- 
ba. 

Pava consultar detalles-, retiiar pliegea 
de condiciones: y presentar propuestas, 
dirigirse a ta mencionada Dependencia, 
en días laborables. 

e. 14 5 N? 2.838 ir. 231^79 



Secieíiiría de Energía 

AGUA Y ENERGÍA 
LLECTiUCA 
Socfednil del Estndo. 
Gecencia de Abzstecrmlsnto. 
Licitación PóblFca N» 45|79. 
Apertuiu: i;6|79 — Hora; 10. 
Provisión de Cajas terminales, cajas 
de empalme y conjuntas de cajas parp 
C.A.S., 
Licitación "'ublieu N? 46^79. 
Apertura; 716.79 — Hora: 10. 
Provisión de SO equipos transceptore? 
de V.H.F. jortáttles. 
Valar Pliego: $ 1.500. 
Consulta-retiro dccumentaeión. Dep» 
Compras — Bmi. Mitre 784 %> Piso- — 
Oficina 203 — CiCítal Fede:-af, uh 11- 8 
16 horas. 

Lugar apertura: en la dúrectii5n indj» 
cada más arriba. t- 

c. ISIS Ni 3.142 v,,2*150T 



GAS DEL ESTADO 
Licitación Pública N* 10.029 

Contra t, de un buque tanque ap- 
to p|el transporte a granel de ga- 
ses licuados íle petróleo, en tráfico ce ca- 
botaje nacional y otros, fundamentalmen- 
te entre ios puertos de San Lorenza 
Doek-Sui f.'.'ar dei Plata. Bahía B'ar> 
ca. san Sebastián, Ushuaía, Cabo Negrc 
fChiie>- y eventualmente' otros del con- 
tinente ameijcano. de 5.000 a 9.0CO m3 
de capacidad ae carga. — Apcrt. 610175; 
10,3: hs. Valor Doc. $ ISO.OOOv 

Adquirir .Documentación Alsina 1170, E. 
1?. of. lio. Capital, de 8.30 a 12.30 y dfr 
14 a 15 ha. 

e 14fñ N- 2.5-ít v 73|3|73 



GAS DEL ESTADO 
Licitaciones Públicas 

N? 9.992- ContraL "Acondicionamien- 
to anibienta oficinas en Sector Obras 
Maza 61. Capital Federal". 

-Nueva Feefta de Apert. 516(79: 10,30 hs. 
Valor Doc. $ 130.05ff. 

Ni 9.993: Contrat. trabajos p;la obra: 
' Construcción nueva red cloacal en terrio 
de viviendas Médanos-, Frov. Bs. As.". 

Nueva Pecha de Apert. 8'6Í7S: 9.DQ hs. 
Valor Doc.. S 130.000. 

. N« 9.968; Contrat. trabajos con destW 
no obra: "Edificio p'la Dslesaciún Gra» 
Bs. as. Boedc y Don Bosco Cap. Fede- 
ral" (Completamiento orna iniciada). 

Nueva Fecha ele Apert. 6!6.79: &.Q3 ba. 
Valor Doc. $ 110.000. 

Adquirir documentación Alsina 1170 P« 
I« of. LIO Capital, de 8.30 a 13,30 y' *fr 
14 a 13 bs. 

e. 1415 N? 2.S41 v. 33 5(7» 

GAS DEL ESTADO 
Licitación Pública N* 10.028 
Adq, gas- licuado ( 50. 000 Tm. de 6i> 
Cano y 25.000 Tm. de propano). 

Periodo: Butano 15/6 - 31/7/79- pro- 
pano: 1» - 31/7/79. 
Apertura: 23/5/79, 10.30 horas. 
Valor doc: $ 180.000.— 
Adquirir documentación: Alsin3 11W, 
piso i? Of. 110, Capital, de 8.30 a 13.30 
y de 14 a 15 horas. 

e -1615 N? 3.009 v.Sílfip» 

Secretaría de 
Agrktiltura v Ganadería 



1 

J 



~H 



DIRECCIÓN GENERAL DB 

ADMTNIS TRACION 

Llcitadén Pública N* 1ÍW9. 

Expte.: Ni 8725Í78. 
Llámase a 4eitaeión Pública cara •[ 
dia 3» del mes de Mayo de 197» ^ la» B 
horas para el arrendamiento det &er«wl| 
de fotocoplarforas. 
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Ej ylk'go ac condiciones se encu fil- 
tra a disposición de Jos interesados en 
la Dirección "Señera', de Administración 
— Dspartamento Compras y Suminis- 
bvos — Paseo Color, 974 — 2i Piso - ■ Ofi- 
cina 119 — Capital Federal. 

e. 21)5 Ni 3.186 v.'22|5|79 



INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGÍA AGROl'ECCAKIA 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
REGIONAL AGROPECUARIA 
PARANÁ 

Licitación Pública Ni 1 
Lláuasa a Licitación Pública Ni 1, pa- 
ra el día 30 de mayo de 1979, a las ib 
horas, para el arrendamiento de un Jo- 
cal en la ciudad de Paraná; provincia cíe 
Entre Ríos, el que será destinado a ofi- 
cinas públicas de la Agencia de Ex- 
tensión Rural del INTA. 

Loa" pliegos de condiciones podrán con- 
sultarse y retirarse — sin cargo— en Ja 
Estación Experimental Reuiona) Agrope- 
cuaria Pavana, sita en el Km. 14. Ruta 
Provincial Ni 11, Paraná-Diamante, pro- 
vincia de Entre Ríos, dirección postal: 
Casilla Correo 138, Cód. Postal 3100. Pa- 
raná, Entre Ríos, lugar donde, se eiec- 
tuani la apertura de sobres. 
Paraná, 8 á- mayo de 1979. 

6.15!5 Ni 2.847 v. 2015,79 



JUNTA NACIONAL Dli 
GRANOS 

Llén.ase a Licitación Publica Nf 90 79 
con ei objeto de contratar "u servicio .le 
limpic;a integral en el inmueble de La- 
boratorio, ubicarlo en Dique II Lacio Es- 
te Pto. Madero. 

Los |)Ile¿os respectivos podrin consul- 
tarse \- ndrjuirir.se a precio de ¿ "¡ 000.— 
o;, Ilí G.-;'erjtj;a .idminiütraciñn :■ Finan- 
zas División Contrataciones y Sumlnís- 
h Paseo Co.'ún 359 79 — 'í' F'iSo — 

Capital Federa;, dentro ' del horario de 
9.0O a 12.00 horas, previa prcssmncióu 
de- Fo acopia del Ccrtüicn-io de ins-.-nn- 
ción en el Registro de Proveedores d*>l 
Eslado, y Registri, Industrial 'le la Na- 
ción, para este último caso orbci-í acln- 
rar.-e por escrito, de corre.-po'irier, la 

-causa pov la cual se halla exento' de 
cumplimentar diehu requisito. 

El aslo de apertura do los Arl.res y 
lectura ile " prepuestas se Jic-varfi a 
cabo el día SO de mayo de WZ a tas 

.i)9.00 horas en la dirección mito* «™- 
"¿onada. cñ ore;eucía de funrionarins 
d&-rsta Jvnta Nacional y de los propo- 
iienii'.-- que con >rra«. 

e, 21 ¡5 X" 3-, 147 v 22;5 79 



S lili VICIO NACIONAL 
Dli SANIDAD ANIMAL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública Ni 48-79 
para el día SO de mayo de 1979, a las 
-^ 17 v horas, para la adquisición . ¿ antígeno 
de Coí«ins. 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados, 
nrevia presentación de la constancia de 
inscripción en el Registro de Proveedo- 
res de! Estado, en el Servicio Nacional 
de Sanidad Animal. Departamento Ad- 
*raini>fraeión, División Compras y Sumi- 
nistros, Diagonal Julio A. Roca 751, en- ■ 
trepiso. Capital, en el horario do 12.30 
p a 19 horas, lugar donde se procederá 'a 
I la apertura. „„,-,„„ 

[ :■ e,17|5 Ni 3.058 v.23¡5179 

SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD ANIMAL 

DEPARTAMENTO 
f ADMINISTRACIÓN 

Llámase a .jic'tación Pública N<- 47|(9. 
■ para el día ü de junio de 1979 -a las 17 
¿. huras para la adquisición de drogas. 

Los u liegos <V¡ condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados, 
previa presentación de la constancia de 
Inscripción en el Registro de Proveedo- 
res del Estado, en el Servicie Nacional 
de Sanidad Animal — Departamento 
Administración — División Compras y 
Suministros — diagonal Julio A. Roca 
751 — E. Pi=o — Capital, en el hora- 
ria '1c 12,30 ■ 19 horas, lugar donde se 
pocíde-'v: a al apertura. 

e. 2115 Ni 3.151 v 28.5 79 



Secretaría cíe Transporte., ■• 
v Obras Públicas 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 3|79 del 6' Dis- 
trito para la ejecución de las obras en 
la Ruta N» 9. Tramo: Abra Pampa - 
La Quiaca, Sección- Arroyo La Curva - 
Intermedia (elevación de rasante y cons- 
trucción de badenes) en jurisdicción de 
la provincia de Jujuy. $ 61.591.768. De- 
pósito de garantía: $ 615.918. Precio del 
pliego: $ 6.100. Plaso de obra: 4 meses, 

Presentación propuestas: 8 de junio de 
1979, a las 11 horas, en la sede del 6? 
Distrito. Avenida Santibáñez 1312, San 
Salvador de Jujuy, donde se podrán con- 
sultar o adquirir ios pliegos. 

e.21¡5 N« 3.165 v.46,79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
Dli VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 2-TR-79 del 13 
Distrito para la ejecución de las obras 
en la Ruta 3. Tramo : Paralelo 42?. Em- 
palme Ruta Provincial Ni 2 (reconstruc- 
ción de base y tratamiento superficial 
bituminoso) en jurisdicción de la provin- 
cia del Cliubut. $ 48.830.400. Depósito de 
garantía: S 48B.304, Precio del pliego: 
S 4.900. Plazo de obra: 4 meses. Presen- 
tación- propuestas: 6 cié junio de 1979. 
a las 16 30 horas, en la Sede del 13 
Distrito, Martín Cu tillo Ni 246, Trclew, 
Chubut. deudo pueden consultar o ad- 
quirir los pliegos. 

e. 21 [5 Ni 3.16a v. 28,5(79 



SERVICIO NACIONAL DE 
. S A MI DAD ANIMAL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

Llámese a licitación Privada -N° 24,79, 
para el día 30 de Mayo .de 1979 a las 1 1 
horas .para U contratación de .in servi- 
cio de lavado de ropa. 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los Interesados, 
previa presentación de la constancia de 
inscripción en el Registro de Proveedo- 
res del Estado, en el Servicio Nacional 
de Sanidad Anima. — Departamento 
Adniinistracirr — División Co.np as _y 
Suministros diagonal Julic A. Roca rol 
— E. Fiso — Capital, en el horario de 
1^30 a 19 ho.fl£:, lugar donde se proce- 
derá a la apertura. 

e. 21|5 NO 3.152 v. 23'5(79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
Dli VIALIDAD 

Licitación Pú'olica N* 4|79 del 6? Dis- 
trito para la ejecución de las obras en 
la Ruta 34 — Tramo: Rio Ledesma — 
Río Zcra, Sección Fraile Pintado — Pa- 
lo Blanco (construcción de alcantarilla 
de caño bóveda, obras básicas y trata- 
miento bituminoso) en jurisdicción de 
la Provincia de Jujuy. $ 19.166.188. 

Precio dc¡ pliego: $ 1.900. 

Plazo de obra: 2 meses. 

Presentación propuestas: 11 de junio 
le 1979 a la- 11 horas, en la Sede del 
ti" Distrito, üvenid, Santibáñez 1.312, 
San "Salvador '¿te Jujuv uonde pueden 
consultar o -dquirh los pliegos. 

e 21'5 Ni 3.160 v 28 : ,",;79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 5|79 del 6* Dis- 
trito para J^■ ejecución oe las obras 
en ai Ruta 9 - Tramo: Abra Pampa - - 
La Qúiaca, Sección: Fu m almas! — La 
Quiaca (reparación y reconstrucciun de 
dos badenes - enrij iadoi en jurisdicción 
de la Provincia de- Jujuy. $ 18.230.743. 

Depósito do garantía: $ 482. 307. 

Precio del Hiego: $ 4.800. 

Plazo de obra" 3 me¿es. 

Presentación propuestas: 32 ce junio 
de. 1979 a las 11 horas, en la Seír ael 6? 
Distrito. Avenida SantH>.Tncz 1 .31?. San 
Salvador de Jujuy, donde pueden con- 
sultar o adiuirir los pliegas 

e. Ui5 N» 3.159 v 28,5;79 

DIRECCIÓN NACIONAL 
D~ VIAL! DAD 

Licitación PÚDllca N« 3|(9 del 14" Dis- 
trito para" la ejecución de las obras en 
le Ruta Ni 148 — TiT.mo: Villa Merce- 
des _ Nueva falia, Sección: Km. 710 — 
Km. 719 (ejecución de bacheo cen pre- 
tnezclado, riegt de liga , y tratamiento 
tipo sellado) en jurisdicción de 1> Pro- 
vlncis. de San Tuis. S 74. 833.150. 

Depósito de garantía: S 74S.335. 

Precio del pliego; S 7.40C 

Plazo' de obra: í meses 
"Presentación propuestos. 11 dt junio 
de 1979 a 'as 12 horas, en la Sei t del 
14? Distrito, Avenida Quintana 487 San 
Luis, consulta y venta do pliegos en 
el mismo Distrito. 

e. 21!5 N» 3.156 v. 4;6¡79 



Límite con Mendoza, Sección: Km. &77 
— Km. 892 (ejecución ac bacheo con 
preinoEdado, riego de liga y ' iratamien- 
te tipo sellado) en jurisdicción de la 
Provincia de San Luis. $ 72.231.750. 

Depósito de garantía: $ 722.317. 

Precio del pliego: $ 7.200. 

Plazo de obra: 4 meses. 

Presentación propuestas: 11 de junio 
de 1979 a las JO horas, en la Sede del 
14- Distrito, Avenida Quintana 487, San 
Luis, consulta v venta de pliegos en el 
misino Distri'-o 

e. 2115 Ni 3.157 v 4|6|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación .pública N 1 ? 2|79 del 16 Dis- 
trito para la ejecución de las obras en 
la Ruta 9. Tramo; Limite con Córdoba - 
Villa Ojo de Agua (bacheo y sellado bi- 
tuminoso) en jurisdicción de la provincia 
de Santiago del Estero. S 55.617.837. De- 
pósito de garantía: 5 556.178, precio dei 
pliego: 5 5 600. Plazo de obra: 2 meses. 
' Presentación propuestas: 8 dé iunio de 
1979, a las 11 horas, en la Sede del 16 
Distrito, Avda. Roca 777, Santiago del 
Estero, donde pueden consultar o adquirir 
lis pliegos. 

e. 2i;5 Ni 3.164 v. 4'6 79 



DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD 
Licitación Pública N? 2¡79 del ií¡ Dis- 
trito para la ejecuci6n.de las obras en 
la Ruta N' 1 - Tramo: San Luis — 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 6|79 del 6» Dis- 
trito para la ejecución de las obras en 
la Ruta Ni 9 — Trumó; Límite con Sal- 
ta — El Carmen (construcción defensas 
de hormigón ciclópeo en el Arroyo Las 
Pircas) en jurisdicción de la Provincia 
d, Jujuy. S 59 082.521. 

Depósito de garantía: $ 553.825. 

Precio del pliego: $ 5.900. 

Plazo de obra: 2 meses. 

Presentación propuestas: 25 de junio 
de 1979 a las 11 horas, en la Sede ael 
6i Distrito. Avcnidí Santibañe? :¡ia, 
San Salvador de Jujuy. londe pueden 
consultar o adquirir los pliegos. 

e. 21;5 Ni 3.158 v 4,6'79 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública N^ 11679 de¡ 1- Dis- 
trito, para la Provisión de Mezcla Aeíál- 
tica. Puesta Sobre Jamión De La Re- 
partición ei Planta para Trabaja Va- 
rios en Rli./ Ni 188 — Tramo: Conesa — 
tergamitu. en iurisn...ción de a Provin- 
cia d- Buenos Aire*. ¥ 68. 985.000. — 

Depósito ■ rarda: $ 689.850. 

Precio del .iiies;o: S 7. 000, 
' Presen .a Ji 1 ■jropueTas 1 4 de :»mio 
de 1979 a las li horas, en la Oficina de 
Licitaciones, Avenida Genera! Phz 1S190, 
Oipital Federal, consulta reí pli-'.igc de 8 
a 15 horas y venta en Contaduría de 9 
a 13 horas. 

e. 17 t 5 N e 3.021 ». ?1¡5,79 



DIRECCIÓN NACIONAL jIE 
VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 10179 del 10 Dis- 
trito — Obra ¿e enurgeneia — para con- 
tratar la ejecución de obras de bacheo 
de base y calzada en la Ruta 12 — Tra- 
mó: Saladas — Ccrrieni.es, ■ en jurisdic- 
ción di la Provincia de Corrientes. $ 
44.680.000 - 

Depósito de garantía: $ 446.^00. 

Pre.'ic de! pliego: s 4.500. 

Presentación de -propuestas: 4 de ju- 
nio de 1979 a ¿as i; horas, en la Kc-de del 
10 Distrito, sito en la Avenida San Mar- 
tin 252, Corrientes, donde pueden cunsul- 
tarse o adquirir lo; pliegos. 

. ' e. 17!5 Ni 3.037 » 23;5I79 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 9¡79 del 10 Dis- 
trito, — Obras de ¿mergoncia — para 
contuítar hacheo íie base y ca;?nd;> en- 
! Ruta 123 — Tramo: Río CorrienT.es — 
Empalme Ruta Nacional Ni 12, en ju- 
risdicción de la Provincia de Corrientes. 
5 41 700.000, 

Depósito de ¿arantía: $ 417.000. 

Precio del Mlego: $ 4.200. 

Preseiitición de propuestas: 4 dt ju- 
nio de 1976 a las 10 horas, en la Sede dei 
10 Distrito, sito en la Avenida San 
Martín J31 Corrientes, aondo podrán 
consultar o adquirí; los pliegos. 

e. J7|5 Ni j 038 v 23:5|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expíe. 7.438 -L-1979 

Licitación Pública Ni 6.967 para con- 
tratar el "alquiler de vivienda para fun- 
cionario de la repartición'.'. Precio del 
pliego: $ 3.000. 

Presentación de propuestas: 29 de ma- 
yo a las 13.10 horas, en la Sala de Lici- 
taciones, Avda. Maipú 3, planta baja, Ca- 
pital Federal. 

e. 21¡5 N* 3.102 v. 22|5|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

De conformidad con e! »Ian de carrete- 
ras que serán financiadas parcialmente 
por el Banco Internacional de Recons- 
trucción y Fomento (Proyectos incluidos 
en el 3er. Préstamo): se comunica a los 
posibles interesados que la Dirección Na- 
cional de Vialidad ¡lama a licitación pú- 
blica Ni 1090J79 nacional e internacional, 
dirigida exclusivamente a empresas de 
países miembros del referido Banco y Sui- 
za, para ta ejecución de las obras en la 
Ruta s!iü - Tramo: Solís - Empalme Ru- 
ta 9 (construcción de obras faltantcs) en 
jurisdicción de la provincia de Buenos Ai- 
res. S 1.358.275.000. — Depósito de ga- 
rantía: $ 13.582,750.—. - Precio del plie- 
go; $ 140.000. — Plazo de obra: 8 meses: 

Presentación propuestas: 12 de junio 
de 1979 a las 15 horas, en la Sala de Li- 
citaciones, Avenido Maipú 3, planta baja, 
Capüa! Federal. 

e. 4¡5 N* 2.5G2 v. 24|5¡79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Hiblica Nf 2/79 del 12- Dis- 
trito, para la "Provisión, carga, transpor- 
te y descarga de ripio" en la ruta Ni 40 
(sur), tramo: Limite con Mcndoza-Chos 
Mala], Sección: Km. 640-Km.670 en ju- 
risdicción de la Provincia del Ncuquén. 
' $ 72.148.233.— 

Depósito de garantía: $721.482.— 

Precio del pliego: $ 7.200.— 

Plazo de obra: 4 meses. 

Presentación de propuestas: 29 de ma- 
vo de 1979, a las 15 horas, en la Sede 
del 12 Distrito, sito en la calle Alde- 
rete 520, Neuquén, donde pueden con- 
sultar o adquirir los pliegos. ■ 

e.l5!5 Ni 2.943 V.29;5¡i9 

DIRECCIÓN "NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 2|79 dei 17i Dis- 
trito - Obras de emergencia - para con- 
tratar la nrovisión de 900 tus. de mezcla 
asfáltica en caliei -e con acstinc a la Ruta 
18 Tramo: Paraná Arroyo Mcreira Sec- 
ción: KM. A-> ~ KM. 67,. en jurisdicción 
do ia Provincia de Entre Ríos, % o5.350.000. 
Depósito de garantía: $ 553 SCO. Precio 
del pliego: $ 5.600. \,„„„ 

Presentación de propuestas: ¿M* Mayo 
de 1979 a las 11 horas, en la sede del l i v 
Distrito sito en Almafuerte 10ü9, Paraná, 
donde pueden consultar o adquirir ¡os 
pliegos. ^ ii¡5 n¡? ^ 7r ,._ jil5;7g 



DIREC ION NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 8|79 del 10 Dis- 
trito — Obi- r"e emergencia — parg con- 
trata ■ ia ej<-cuctón dr- obras de .-escondí- 
eionamient de terraplenes en la Ruta 
12 — Tramo: San Roque — Saiac'as, en 
jurifüicción de la Provincia de' Corrien- 
tes. $ 41.660.000. 

Depósito d Tcrantia: S 416. «Ot. 

Precio del pliego" $ 4.200. 

Presentación de propuestas: í de ju- 
nio de 197 P a las 9 horas, en la Sede de; 
10 Distrito, site en Avenida Genera, 
óan Martín 252, Comentes, donde pueden 
í-'-ns.J'.tar o adquirir los pliegos. 

e. 17|5 Ni 3.039 v 23 5 79 

DIRECCIO: N..CIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública Ni il5|79 de! I'- Dis- 
trito para la Provisión de Mezcl-t Asíul- 
tica, Tipo Concreta Asfáltico Puesto So- 
üi:" Camión de ia Repartición Da:a Tra- 
t-^jrs Va:in: en la Ruta 3 - Trame-" San 
Justo — Monte, er jurisdicción de !c 
Frov.ncia de Buenc; Aires. S 71. 300. 000. 

Depósito de ^aramia: S 713. C00. 

Precio del pliego: ? 8.000. 

Prcsentací'in propuestas: 4 de junio 
de 1979 a las 10 horas, en la Oficina df 
Licitaciones. AvenidL General Pat 12190, 
Capital "ícíieral consulta del pliego: de 
8 a 15 horas y verta en Contaduría de 
9 'a 13 horas. 

e. 17,5 Ni 3.019 V 31|5|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N' 4¡79 del 15<? Dis- 
trito, para la ejecución de obras en la 
Ruta Ni 14 Tramo: San José-Leandro N. 
Alem (reparación puentes de madera y 
accesos), en jurisdicción de la provincia 
"de Misiones: $ 55.000.000. - Depósito de 
garantía: S 550.000. - Precio del pliego: 
S 5.500. , , 

Presentación propuestas: 22 de mayo de 
1979 a las 10 horas, en la Sede del 15' 
Distrito Bolívar 49, Posadas - Misiones, 
donde pueden consultar o comprar los 
pliegos. ^ b _ 5 N , , 701 v _ 22',5179 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 2,79 del 2i Dis- 
trito, para contratar bacheo con material 
en caliente tipo arena asfáltico en Ruta 
Nacional Ni 36 (ex Ruta Provincial Ni 5) 
tramo: Córdoba - Km. 114 - Sección: 
Avenida de circunvalación - Km. 12, en 
• jurisdicción de la provincia de Córdoba. 
$ 60.061.455. Depósito de garantía: Pesos 
G00.615. Precio del pliego: $ 6.000. — 
Presentación de propuestas: 8 de junio 
de 1979, a las U horas, en la Sede del a» 
Distrito, site en Avenida Poeta Lu^ones 
1G1. Córdoba, donde puedm consultar o 
adquirir los pliegos. 

e. 1515 Ni 2.853 v. 29;5¡79 
DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 
Licitación Pública Ni 1!79 de: 10 Dis- 
trito, a fin de encomendar tos trabajos 
de bacheo v sellado bituminoso en la ñu- 
ta 34, tramo' Pitito.Colonia Dcra, en iu- 
risdicción de ta provincia de Santifico del 
Estero, — $ 71.117.100. — Dapósitc de 
garantía S 711,171. — Precio del pliego: 
. $ 7.100. , 

Presentación de propuestas- 28 do ma- 
yo de 1979 a las 11 horas, en la Sede del 
16 Distrito, sito en la Avenido Roca 777. 
Santiago del Estero, donde pueden con- 
sultar o adquirir los pliegos. 

6. 14]5 Ni 2.827 v, 27¡5¡79 
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DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD \ 

Expte. 6.718-L-1979 
Licitación Pública N? 6.966 para con- 
tratar el "alquiler de vivienda .Dará fun- 
cionario de la repartición". Precio del 
pliego: $ 3.000. 

Presentación de propuestas: 29 de ma- 
yo de 1979, a las 13 horas, en la Sala de 
Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. - 

e. 2l|5 N» 3.161 v. 22|5|79 

aerolíneas argentinas 

Licitación Pública N» 3545|79. 

Por la adquisición de Manteles y- Ser- 
villetas, a confeccionarse en tela de al- 
godón de Ira. calidad, impresos a fue- 
go en sistema de pigmentación con la 
insignia de la Empresa, dobladillos ter- 
minados con costura ais zag con hilos 
mercerizados de Ira. calidad al tono. 
Cabezales para Asientos y Fundas para 
Almohaditas, a confeccionarse en tela 
Gabardina de algodón de Ira. Calidad. 

Los pliegos de condiciones podrán con- 
sultarse y retirarse sin cargo en Paseo 
Colón 185, 1er. Piso. Oficina 103, Capi- 
tal, dentro del horario de 10:00 a 15:30 
horas. 

Las ofertas serán presentallas en la 
dirección arriba indicada y la apertura 
de sobres se efectuará en la oficina 109. 
el día 9. de Junio de 1979 a las 10:30 ho- 
ras. 

e. 18Jb-NP 3.143 v 30!5|79 



SUBTERRÁNEOS 
DE BUENOS AIRES 

Licitación Pública N» 9.626'79: Reno- 
vación de rieles, balasto y durmientes; 
tendido de vías, pavimentación y careas 
complementarias en la vía sud del tra- 
mo comprendido entre las Estaciones 
Federico Lacroze y Medrano y en el Ta- 
ller Rancagua de la Línea "B". 

Apertura: 28 de junio de 1B79, a las 
10 horas. 

Presupuesto oficial: $ 2.300.000.000.— 
. Importe de la garantía: $ 23.000.000. — 
' Valor del pliego: S 200.000.— 

Bases Generales de Licitación y Con- 
tratación: 5 30.000.— 

Pliegos: Departamento Compras y Su- 
ministros, Bartolomé Mitre 3342 Capi- 
tal, de 8 a 12 horas. 6 

e.8|5 N? 2.641 V.29l5|79 



OBRAS SANITARIAS 

DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 

Ejrpte.: 22,536— GRCF y GBA— 76 

Reacondicionamiento de la Batea N?- 4 
de Coagulante del Establecimiento Ge- 
neral San Martín. Apertura: 4 de julio 
de 1979 a las 16 horas en Marcelo T. 
Alvear 1840 (Capital Federal). Pliegos: 
En dicho lugar. 

Presupuesto Oficial de la Obra: pe- 
sos 10.668.460. 

e, 2i;s N? 3.177 v. 28|5|79 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN ' 
Licitación Pública Corresponde N? ¿69 
al Expte.: 34.091— LP— 69 
E] llamado a licitación pública para la 
provisión, transporte y montaje de la 
cañería de impulsión para, la Estación 
Elevadora de Agua Cruda de 120.000 m3| 
hora dei Establecimiento San Martin que 
debía tener lugar el 14|6¡79 a las 16 ho- 
ras ha sido -postegardo hasta el 22|6|79 
a la misi-.a hora en Marcelo T. de Al- 
vear Nf 1840 (Cariital Federal). 
Piíegos: en ei citado lugar. 
Presupuesto Oficial: .$ 710.000.000. 

e. 21[5 NP 3.182 v. 11¡6|79 



OBRAS SANITARIAS 

DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 

Cde. N» 2C6 al Expte.: 34.091— LP— 69 

El llamado a licitación pública para la 
provisión y montaje de las instalacio- 
nes de media tensión: fuerza motriz y 
comando: celdas de 6,6 kv. puesta a tie- 
rra y pararrayos transformador de servi- 
cios auxiliares y pupitre de comando para 
la Estación Elevadora de Agua Cruda de 
12Ü.0ÜO m3|hora dei Establecimiento San 
Martín, que debía tener lugar el 15|5|79 
a las 16 horas, ha sido postergado hasta 
el 13.6J79 a las 15 horas en Marcelo. T. 
de Alvear 1840 (Capital Federal). Plie- 
gos: En dicho lugar. 

Presupuesto Oficial de la Obra- pesos 
734.000.000. 

e. 21[5 N<> 3.181 v. 11|6|79 



Secretaría de Intereses Marítimos 



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
PUER1 OS 

Emt.r»s;i dei Estado, 
LinitaWón Pública N* 20|79. 

C'.ríStr"í-'..cn te dos (2) suofKtacio- 
ne : :ramKrmado ,- as. ampliación de la 
ce!tí!'. de •nr , 5l r, '.nr- y maniobras existen- 
tes insolación de tomas de muelle y 
ceiididí a ríneñ-- de media y oaja ten- 
sión - P-iirtc üosario — Secciór 4ta. 
Apertitru \8'^i> — 15 ñoras 
En (a Saia d° Aperturas del Departa- 



mento Abastecimiento de la Administra- 
ción Genera' da Puertos, Avenida Julio 
A. Roca K T 734¡42, ler. Subsuelo, Capi- 
tal Federal. 

Pliegos: E ia Planta Baja de la di- 
rección mencionada y en la Administra- 
ción Puertc. Rosario, calle Belgrano 341, 
Rosario días hábiles en el horaric de 12 
a 17 horas. 

Valor del Pliego: I 213.000. 

Presupuesto Oficial Estimado- Pesos 
425.468.763. 

e. 7|5 N? 2.612 t 2815|79 



ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS 

EMPRESA DEL ESTADO 
Licitación Pública Ni 21/79 

Para la provisión de cuatro (4) ca- 
miones nafteros livianos, con caja me- 
tálica, de 3 m3. de capacidad. 

Apertura: 5/6/79, 15 horas. 

En la Sala de Apertura!: del Departa- 
mento Abastecimiento de la Administra- 
ción General de Puertos. Avda. Julio A. 
Roca N? 734/42, ler. subsuelo, Capital 
Federal. 

Pliegos: En la División Compras, plan- 
ta baja de la dirección mencionada, días 
habites de 12 a 17 horas. 

Valor del pliego: $ 80.000.— 

Presupuestó oficial estimado: pesos 
160. 000. 000.— 

e,14¡5 N« 2,804 v.23|5|79 



Subsecretaría de Marina Mercan '.e 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 
Departamento Logística. 
Llámase a Licitación Pública M 5831 
hasta el día 18 de junn de 1979 a las 
15 horas, para ia Reparación General 
de '4 Generadores Principales de 690 Kw. 
c¡u., pertenecientes a la Draga 252 -C: 
en un todo de acuerdo al pliego ofi- 
cial. 

Importe del Presupuesto Oficial: $ 
400.000.000. 

Garantía de oferta a constituir: $ 
4.000.000. 

El pliego de Condiciones y Especifi- 
caciones Técnicas puede jer consultado 
de 12.30 a 18.30 horas, en el Departa- 
mento Logística de la Dirección Nacio- 
nal de construcciones Portuarias v Vías 
Navegables — Avenida Pte.- Julio- A. 
Roca 738 — Piso 5' — Buenos Aires. 
Para, adquirir dicho pliego, previamen- 
te deberá efectuarse el pago de $ ¿0.000 
en Habilitación, pise 3? del mismo edi- 
ficio. 

e. 1815 N<? 3.107 v 8|6|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS Y VÍAS 
NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
RIO DE LA PLATA 
Llámase a Licitación Pública N? 13|979 
hasta el dia 30 de mayo de 1979 a las 
9,00 horas para la Adquisición de: Elec- 
trodos distintos tipos. 

Estimación Oficial: Pesos Ocho millo- 
nes ochocientos mil (S 8.800.000), 

Consultas y propuestas: Departamento 
Distrito Rio de La Plata Área Compras 
y Arrendamientos Benito Correa N' 1600 
1? Piso Buenos Aires Horario de 8,00 a 
11,00 y de 12,00 a 13,30 de lunes a viernes, 
e. 21 15 N? 3.146 v. 22|5[79 



FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO 

Licitación Pública N? 9/79 

Trabajos generales y eventuales en 
dos barcazas Semi-galpón (Tipo 1100). 

Lugar de apertura: Sección Compras, 
Corrientes 389, ler. piso, Capital, día 12/ 
6/79. 10 horas. 

Retiro de pliegos: Sección Compras, 
de 11 a 16 horas. 

Valor del pliego: $ 10.000.— (diez mil 
pesos). 

e-14|5 NO 2.810 v.23|5|79 



FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENTINO — 

Licitación Pública N? 10^79 : Ritas sim- 
ples de acero fundido según modelo. 

Lugar y Fecha de Apertura: Sección 
Compras, Corrientes 389, ler. piso, Capital 
4|6|79, 10.00 hs. 

Retiro di Pliegos: Sección Compras de 
11.00 a 16.00 hs. 

Valor del Pliego: S 10.000 (Diez mil pe- 
sos), e. 21 ¡5 NO 3.188 v. 22¡5¡79 



Secretaría de Comunicaciones 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Lie. Pública X* 135-P/79 

Apertura: 5 de Julio de 1979. 

Rora: 9.30. 

Construcción del edificio "Colón", a 
erigirse en el terreno sito en la calle 
N? 57 íe> 17 y 18 de la ciudad de Co- 
lón. Pcia. de Bs. As. 

Presupuesto oficial: i 256.500.000.— 

Pliego: $ 420.000.— 

Inf. Av. La Plata N* 1540, piso 3«. 
Capital Federal. 

Horario: 8.30 a 14.30 hs. 



Evacuación de consultas: Hasta 15 días 
corridos antes de ]a fecha de apertura 
de la licitación. 

Los pliegos también se podrán retirar 
en La Plata: Calle 47, N* 682 y Colón: 
Calle 48 N<? 1007, Pcia. de Bs. As., res- 
pectivamente. 

e.1815 N» 3.109 v.29|5|79 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación W 128-P/79 

Apertura: 7/6/79, 

Hora: 9.30. 

Pliego: $ 9.000.— 

Transporte y distribución de gas-oil en 
Capital Federal, Gran Buenos Alrie y 
varias provincias. 

Los pliegos podrán adquirirse en: 

Av. La Plata 1540. 3er, piso. Capitel 
Federal de 8.30 a 14.30 hs. 

Santa Fe: Mendoza 2430, piso 1'. 

Córdoba: Avda. Colón 210, ogo. del 
Estero: Absalón Rojas 510. 

Tucumán; Córdoba 540. 

Salta: Al varado 638. 

S. S. de Ju.íuy : Av. S. Pérez 141. 

Posadas: Colón 151. 

Mendoza: Gral Paz 543, 

e.1815 N? 3.106 v.25|5;79 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N* 133-P/79 

Apertura: 28 de junio d: 1979. 

Hora: 9,30. 

Construcción del Edificio Central "Ve- 
nado Tuerto" a eligirse en el terreno 
sito en la caile Belgrano <e> Alvear y 
Chacabuco de la C.udad de Venado 
Tuerto, Pcia de Santa Fe. 

Presupuesto oficial: $ 1.950.000.000. 

Pliego: 5 500. C00.— 

Inf. Av. La Plata N? 1540, piso 3?, 
Capital Federal. 

Horario: 8.30 a 14.30 hs. 

Evacuación de consultas: Hasta 15 días 
corridos antes de la fecha de apertura 
de la licitación. 

Los pliegos también se podran retirar 
en: Rosario: Mitre' 764; Santa ?e: Men- 
doza 2430, piso 1* y Venado Tuertos 
Castelli 501, Pcia, de Santa Fe, respec- 
tivamente. 

e.l8!5 N? 3.103 v.29iali9 

FMPRESA NACIONAL 

DE TEILCOMUNICACIONES 

Licitación Tública N* 132-PI79 
Abertura: 25 Jun. 1979. Ho'a: 9,30, 
Construcción del Edifici. para la nueva 
Central ''General Lamadrid" y demoli- 
ción dei existente a realizarse en ¡a ca- 
lle Rivadavia esq. 25 de Mari- de Gral. 
Lamadrid Po:a. de Bs. As. — Presupues- 
to Oficial: $ 194.300.000. Pliego 400.000. 
— Inf.: Avenida La Plata 1540, Piso 3?, 
Capital Federal. — Horario: 8.30 a 
14.30 horas. Evacuación de Consultas: 
Hasta 15 dias corridos antes de la fe- 
cha de apertura de la licitación. Los plie- 
gos también se podrán retira-' en: La Pla- 
ta, Calle 47 N? 682 y General Lamadrid, 25 
de Mayo sin Fc-ia. de Bs. As. respecti- 
vamente. 

e. 17|5 N? 3.05Í v. 28¡5 79 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licit. 124-P|79. Apertura. 4|6|79. Hora: 
10.30. — Pliego: S 35.000,00. 

Provisión de contactos p|elásticos. — 
Inf.: Av. La Plata 1540, piso 3? Capital, 
de 8.30 a 14.30 horas. 

e. 1515 N9 2.862 v. 23|5|79 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N? 125-P(79. Apertu- 
ra: Í5|6¡79. Hora: 9.30. 

Construcción, provisión e instalación de 
las obras de infraestructura del radio- 
enlace de alta capacidad Chivilcoy-Rufi- 
no. — Presupuesto oficial: S 2.301.088.000. 
Pliego: $ 360.000. — Inf. Av. La Plata 
1540, P. 3 o , Cap, Fed. Horario: 8.30 a 
14.30 horas. — Evacuación de consultas: 
Hasta 15 días corridos antes de la fecha 
de apertura de la licitación. Los pliegos 
también se podrán retirar en: Chivilcov 
9 de julio 92. La Plata; Calle 47 N» 682, 
Pcia. de Bs. As.- Rufino s¡n'. Rosario; 
Mitre 764 y Santa Fe; Mendoza 2430 P. 
1^, Pcia. de S. Fe, respectivamente. 

e. 15'5 N» 2.863 v. 23I5Í79. 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

licitación Púb. N? 134-P/79. 

Apertura: 2 de julio de 1979. 

Hora: 9.30. 

Construcción del edificio "Rauch" a 
erigirse en el terreno sito en la salle 
Alberti (e) Letamendi y Moreno, de !a 



l 



Los documentos que aparecen en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚ- 
BLICA ARGENTINA serán tenido; 
por auténticos y obligatorios ior el 
efecto de esa publicación y por comu- 
nicados y suficientemente circulados 
dentro de todo el territorio nacional 
(Decreto N' G59U947.) 



localidad de Rauch, Pcia. de Bs. As, 

Presupuesto oficial: $ 39a. 452.800.— 

Pliego: S 480.000.— 

Inf. Av. La Plata N 1 ? 1540, dIso 3«. 
Capital Federal. 

Horario: 8.30 a 14.30 hs. 

Evacuación de con¿ultas: Hasta 15 días 
corridos antes de la fecha de apersu-a 
de la licitación. 

Los pliegos también se podran retirar 
en: La Platu: Crlle 47 N? 682 y eíaurh. 
Corone! Suárez 135, Pcia. de Bs. Aires, 
respectivamente. 

e.l8|5 N? 3.102 v.29¡5|70 



EMPRESA NACIONAL . 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación 133-P/79 
Ap Ttura: 29,5/79. 
*;!ura 11.30. 
•negó: S 40.000.— 

Adquisición de automóviles, tlpc se- 
dan 4 puertas. 

Informes: Avda. La Plata 1540. piso 
39, Capital, de 8.30 a 14.30 noras. 

e.1415 N a 2.839 v.22|5|79 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

PRORROGA 
Se comunica que ia apertura de la Li- 
citrción Pública N? 116-P-79 que debía 
realizarse el 16 5179 a ias 9 horas, ha 
sido diferida para e! día 1916179 a las 
9.30 horas, trata la provisión, inst. y 
puesta en servicio de un sistema de ali- 
mentación íninterrumpibie para el sumi- 
nistro de energía a una Central de Pro- 
cesamiento Automático de recepción, con- 
trol y emisión de mensajes de reparación 
134 a ser imple menta do en el Edificio 
República, sito en la Av. Corrientes 707, 
Capitai Federal. Presupuesto Oficial: % 
490.000.000. Pliego- 5 100.COO. Int.: Av. 
La Plata 1540, piso 3v Capital ,de 8.30 
a 14.30 horas. Evacuación de consultas: 
Hasta 10 días corridos antes de la fecha 
fijada psrn ia apertura de la licitación. 
e. 1515 N' 2.856 v. 23|5|79 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Lie. Pública N» 131-P'79 

Apertura- 14/6/79. 

Hora: 9.30. 

Trabajos de demolición y remctísla- 
ción en planta baja (Salón C. A. 1.) v 2* 
piso (Salón Télex). en el Edificio Cen- 
tral "Mar del Plata", sito en la Ave- 
nida Córdoba 2o56, Ciudad de Mar dc£ 
Plata, provincia de Buenos Aires. 

Presupuesto oiicinl- $ 156.000.000,— 

Pliego: S 100.000 

Informes: Avda. La Plata 1540. piso 
3* Capital, de 8.30 a 14.30 horas. 

Horario: 8.30 a 14.30 horas. 

Evacuación do consultas: Hasta 1S 
dias corridos antes de la f echo de aper- 
tura de la licitación. 

Los pliegos también se podrán retirar 
en La Plata: Calle 47 N« 632 y Mar del 
Plata: Avda. Co'.ón 2538, provincia de 
Buenos Aires, respectivamente. 

e.lSíi N? 2.818 v.22|5|79 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Púb. N? 127-P/79 

Apertura: 18'6/79. 

Hora: 9.30. 

Construcción del edifico "Gonzíile? 
Chaves", a erigirse en el terreno sito en 
la calle Elicagaray esq. Maipú. de \a. lo- 
calidad de González Chaves, -provincia da 
Bs. Aires. 

Presupuesto oficial: $ 345.000.000.— 

Pliego: $ 400.000.— 

Informes: Avda. La Plata 1540, piso 
3?, Capital, de 8.30 a 14.30 horas. 

Horario: 8.30 a 14.30 hs. 

Evacuación de consultas: Hasta 15 días 
corridos antes de la fecha de apertura 
de la licitación. 

Los pliegos también se podrán retirar 
en González Chaves s/N? y La Plata: 
Calle N» 47 N? 682, Pcia. de Buenos 
Aires, respectivamente. 

e. 1415 N? 2.819 T. 22|5|79 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIOES 

Licitación Pública: 140 — P¡79 

Apertura: 7|6f79. Hora: 10,30. 

Piiego: $ 200.000,00. 

Provisión de Manguitas termo-contral- 
bles para empalmes' telefónicos. Inf. : At. 
La Plata 1540 piso 3<? Capital de 8,30 a 
14,30 horas. e. 2115 N» 3.148 v.30¡5¡79 

EMPRESA NACIONAL 

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS : 

Llámase a licitación pública, cuya aper- \ 
tura tendrá lugar el día 7 de Junio de 
1979, a las. 16,00 horas, en el Distrito 23 
Comodor Rivadavia, para contratar !a eje- 
cución del servicio de transporte de co- 
rrespondencia entre Comodoro Rivadavia 
(Dto. 23) y Río Gallegos ÍDto. 24). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Sección Administra- 
ción —oficina Despacho ' del Distrito 23 
(Comodoro Rivadavia), sito en San Mar- 
tín 180, 1er Piso, pudiendo los interesados 
proceder en igual sentido en la Cabecera 
del Distrito 24 (Río Galiegos). Valor 
del Pliegos: 10.200. 

e. 21 ¡5 N? 3.154 v. 311511» 
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MINiSi. ■■>... DE 
CULTURA i EDUCACIÓN 



DIRECCIÓN :• ENERAL 4jE 

ADJKÍNlüTiMCION 
Licitación rúllica ."J' 31. 

Llámase .. ->'•• 'Kcijn PJi-iica p<;r pri- 
mei'í. vez. pnr i) té" 1 ■ ,i '"' de (3 ■■' ¿ias 
hábiles . par 1 i: de: din 21 a. tr "- do 
1979, parís -esine' Ift puviskn t ; » un 
contraía-r-t. cor. r.tstir.o a la Orquesta 
Sinfónica ílnc i:al. 

Las prop-'ostas de! eran ■ presentarse 
bajo so'-'-? :erradr c-n las plan. lias que 
se expedirán ." ríe -te y oe a-juerdo con 
lo difpvc'a por ■-' Decreto 5.... <:!, todo 
lo cual pued? retirarse n par*-:: de la 
fecha dii el Secto- Contrataciones, Las 
Hera. 2Z11 — 1er. Piso. Canítal JKcyral, 
tedos los aín* nubiles de 13 a 18 ho- 
ras. 

El ic'-o de ftTv>rt>ira ,'e lie. arí a cabo 
el día 2- de muy. i de 1970 a iaL 14,00 
horaG en el Sector Coiiiratacioues del 
Ministerio dt Cu. tura y E-,;-.:c.ición, en 
presencia \r ¡•'•s interei.'dos 3ite deseen 
concurrir. 

e. 2115 N» 3.172 v. :2|J|79 



DIlítiCCION NACIONAL 
DE ARQUITECTURA 
KDL'CACsONAi. 

Sector Supervisión Técnica 
Llámase a Licitación Publica N» 4/ 
SST/79: Trabajos de relaccior. de alüa- 
üileria. electricidad y sanitario! en el 
edificio site en Avenida Alvear 1711. Ca- 
pital Fecierai. 
Presupuesto oficial: $ 498.000.000.— 
La upertur? de las propuesuaí je efec- 
tuará en e: Sector Supervisión Técni- 
ca, de ¡a mencionada Direcciói. Nacio- 
nal, Avda. Las Heras 2587. piso 6* Ca- 
pital Fedcríti ? -Úa 8 de mnic de 1979, 
a las i? ñoras. 

Los pliegos pueaen retirarse y/o con- 
sultarse en m ' citada Repartición ¡os 
días hábiles de 13 a IB no-a¿- 

e.715 N» 2.631 ¥.23|5|79 



CONSEJO KACIONAL 

Di. EDUi ACIÓN 

DEi-Axtl'ft MENTÓ 

CONTABILIDAD 

División Suministros 

Sección i ompras 

Llcifecmr Pública Ni 11¡79 

i.xped!ei>u N°- 2.835 79 
Llíiíia-- 1 ■■> jcitaciOn Pública por el tér- 
mino ce ocn i6i dias hábiles i partir del 
1115172 parí '-¡-solver la: Venta de un ui- 
' muen e díi ':onsejc Nacional ae Educa- 
'c!6n ííbirna «¡n la calle Cangalle 1493 al 
1499 esquina E-araná 305 al ¿2S de esta 
Capital i e> p.qi. esocupado, ubre de me- 
joras y en 31 astado en QUf Se encuentra 
actualmente :dificado en un terreno de 
630,30 n-ü 

Las propuestas deberán presentarse bajo 
cjfai'c covrado. : las plan i lias que se ex- 
pedirán a tai electo y de acuerdo con 
el Pliego de Condicionen todc lo cual 
puede retirarse 1esde la fecha, en la Sec- 
ción Compr.i? (Licitaciones), calle Pizzur- 
no 935 P:a 3a.;a Capital, todos ios dias 
hábiles d- i3 á 16. 

El acto de apertura -U. ius propuestas 
Ff lt n "i' , a :-< .-abo °n la ^ala le Licitacio- 
nes, ai día 30 de mayo de 1979. 9 las 15 en 
Sección Comoras del Conseje Nacional 
de Educación, en presencia de íos intere- 
sados que deseen concurrí: Vrlor del Plie- 
go: Cien W: Pesos (S 100.000). 

e. 11!5 N9 2.763 v. 22|5|79 

UNCWCItgtníAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL ROSARIO 
Llámase £ Hcitacjón Pública N- 1(79, 
para 1a ejecución do la obra "Co. sión 
' del cielo raso armado e iluminación -del 
1 Salón de As„¿s" a realizarse en la calle 
¡ E. Zeballos 1341 df asta riudud de Ro- 
sariú, provincia df b-v:iia Fe donde po- 
! drán consumarse los -pliegos df condi- 
ciones y adquirirse ai precio de $ 15.000 
i (Quince mil pe-ios,, de Lunes - 1 Viernes 
en el horario de J.P a 21 horas. 
Presupuesto Oficial: S 9.750.000. 
Garantía dt la Oferta: o % de ia ofer- 
ta. 

Anevtura- *■ de Mavr dJ VJTi a las 17- 
horas en b. dirección precedentemente 
indicada. 

e. 31IÍ N? b 149 v. 22,5 ¡7-3 



ÜNIVEKSíUAD ?íAOIONAL DE 

SAN JUAN 

Licitación Pública N» 6|79. 

Llámase a Licitación Pública pr.rn ei 
«Ha 30 (treinta» de Mayo de 1979 a las 
12 (doce) horas, para el alquiler de un 
local de alrededor de 150 m2. cubiertos, 
ubicado en radií céntrico, edificación 
antisísmifíT f.tado- con linea telefóni- 
ca apte para funcionamiento de la Di- 
rección General át- Bibliotecas. 

Las tramitaciones de la contratación 
se llevan a cabo en E^'^dien^e número 
640-D-1I379. 

jja. ¡jnovt-nra de las p.'opuesta-s se lle- 
vará a cabo »n el local de la r>ii'rr"ión 
de Compras General Acha 112 —sur — 



de la Ci'idad de Sar Juan, pudiende re- 
clamarse ios pliegoi de eonciiiones en 

e. 21|5 N<? i,. 183 v. 22|5¡79 

UNIVERSJDAD NACIONAL 
DE COUDÓBA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Lictación Pública N' 1179 
Expte. N* 21-79-1451Í 
Llámase a Licitación Pública a fin de 
log-rar ia contratación en la modalidad de 
compra o arrendamiento con opción a 
compra de un sistema de computación 
electrónica y unidades fuera de linea pa- 
ra la Universidad Nacional de Córdoba. 

Apertura: 19 de junio 1979. a ¡as 10.30 
rs.. Obispo Trejo 242. 

Retirar, pliego: Av. Grai. Paz 154, 2<f 
Piso, de lunes a viernes en el horario de 
8 a 13 hs. 

Presentación de sobres: Hasta el día 
19 de junio 1979, a las 8.30 hs. en Av. 
Gral. Paz 154, 2: piso. 
Precio del pliego: $ 150.000. 

e. 415 N' 2.587 v. 24|5|79 



T '1SIDAD I ACIONAL DE 

CÓRDOBA 

ESCUELA DE CIENCIA 
DE LA INFORMACIÓN 
L¡ci¡--Vin Pública "ív 1|79 - '¿ r . lla- 
mado. 

B:pic: V? 42-39-1285. 
Objeto: Llámase a Licitación Pública 
en segunda instancia a los fines de ad- 
quirir un equipo de televisión aplicable 
a circuito cerrado y j video-a 'aaación 
compuesto de videograbadora, monito- 
res,, switcher cámara y sistema de ilumi- 
nación. 

Este segundo llamado tiene previsto 
fecha de aoertura para el 4 de junio de 
1979 a las 12 limas. 

Las consultas y retiro de pliego asi co- 
mo también la apertura, serán recepta- 
das por área Económico financiera de 
!a üscuela, cita en Avenida Valparaíso 
entrada principal a ciudad Universita- 
ria — Córdoba — Repúbüc Argenti- 
na. 

e. 21)5 N? 3.155 v. 22|5|79 

UNIVERS1IDAB NACIONAL DE 
ENTRE "-JOS 

Objeto-. Llámase a Licitaciór Públi- 
ca N* 04; 79 para la adquisición de ele- 
mentos de librería, >aies como, papel, 
tinta, lápices, lapiceras, sellos, etc. 

Lugar de retiro de pliegos • cláusulas 
particulares; Rectorado — P de 1 Junio 
N? 600 — Concepción del Uruguay — 
Entirt Ríos — C.P. 3250. 

Lugar -de "íesentaclón de .&s ofertas- 
Rectorado — 1 de jtaiio N? 600 — C. del 
rjrufrL'ay — E. R. 

Día y hora de apertura: 6 de junio Ce 
±979 — 16,00 horas. 

Presupuesto Ofiíis!- S 17.318 000. 

e.21|5 N? 3.139 v.22|5]79 

MINISTERIO DE TRABAJO 



DELEGACIÓN REGIONAL 

EN ESO GALLEGOS . 
(Pcia. de Sant:. Cruz). 

Llámase a Licitación Pública para - la 
L.cación de un inmueble con destinó a 
la Inspectoría en Caleta Olivia, depen- 
diente de la Delegación Regional en 
r.ft Gallegos (Pcia. de Santa Cruz), de 
160 ni2 aproximadamente, distriti-idce^ 
¡DrefereutementP ei seis .'(61 aabitacio- 
nes. dos (2) baños, una -it cocina, etc. 

Beberá estar ubicado" en el rá.iio cén- 
trico de la Ciudad de Calosa Olivia. 

Para Retiro de Piiepns v Presentación 
de Ofertas: Lunes a "ierneo de 13 a 19 
hora- en ia Ca'ií E="r-vda N' 155|73. — 
Rio Gallegos (Pcia. de 3 'ña OrGz). 

Apertura de Propuestas el J.-n 28 oe 
Mayo de 1979 1 horas ';4. 

?. 21|5 N^ 3 17d v. 22|5|79 

MINISTERIO DE 
BIENESTAR SOCIAL 



DIRECCIÓN GIÍNERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Expediente N» 040.397178 Cde. 71 
Llámase a Licitación Pública N« 34179. 
para el día 31 de! mes de maye de 1979, 
a las 15 horas para subvenir a las ne- 
cesidades que se detallan en este aviso, 
con destino a la Dirección Nacional de 
Emergencias Sociales y durante el ano 
1979. 

La apertura de las propuestas tendrá. 
lugar en el Departamento de Compras. 
Defensa 120, 1er. piso, Oficina 1088, Ca- 
pital Federal .debiendo dirigirse para plie- 
gos e informes al citado D&partamento. 
Las necesidades se refieren a !a ad- 
quisición de repuestos para helicóptero 
Bolkow BO-105. 

e. 14J5 N« 2.824 v. 2315179 

Secretan';', de Sp.lut! Pública 



dades que a continuación se detallan: 
adquisición diversos medicamentos con 
destino al Qentro Nacional de Rehabilita- 
ción Respiratoria "María Ffirrer". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la calle Dr. Enrique Finochietto, 
849, Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes 'al citado Servi- 
cio. - s 
e. 21¡5 N» 3;153 v. 22¡5[79 

SERVICIO NACIONAL DE CMAGAS 
Llámase a Licitación Pública N9 10(79 
para el día 11 de junio de 1979, a ias 
10 horas, para subvenir la necesidad que 
se detalla: Adquisición: Guantes, más- 
caras, estuches, 'careos de Droterción. etc., 
necesarios para el Servicio Nacional de 
Chagas y sus jurisdicciones. .: 

La apertura de las ofertas se llevará, a 
cabo en 9 de julio 356, 4' Piso. Córdoba, 
División Compras del Servicio Nacional 
de Chagas, debiendo dirigirse allí para 
solicitar pliegos de condiciones en días 
hábiles y horario establecidc para la Ad- 
ministración Pública 7 al Departamento 
de Suministro y Mantenimiento. Defensa 
120, Capital Federal o Dnlón Arcentlna 
de Proveedores del Estado, Avda de Ma- 
yo 1330, 1? "B", Capital Federal. 

e. 1515 N? 2.946 v. 2415179 



SERVICIO NACIONAL DE CHAGAS 

Llámase a Licitación Pública N? G|79, 
para el día 18 de Junio de 1979, a las 

10 horas, para subvenir la necesidad que 
se detalla: - Adquisición de toldos para 
rastrojeros y carpas modulares para bri- 
gadas necesarios para el Servicio Nacio- 
nal de Chagas y sus jurisdicciones. 

La apertura de las ofertas se llevará a 
cabo en 9 de Julio 356, 4? oiso, Córdoba, 
División Compras del Servicio Nacional 
de Chagas. debiendo dirigirse allí para 
solicitar pliegos de condiciones en días 
hábiles y horario establecido para ia Ad- 
ministración Pública y al Departamento 
de Suministro y Mantenimiento, Defensa 
120, Capital Federal, o Unión Argentina 
de Proveedores del Estado. Avda. de Ma- 
yo 1130, 1? B, Capital Federal. 

e. 21|5 N« 3.190 v. 4|6|79 

Secretar/a de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

■ BANCO mPOTPECAKIO 

NACIONAL 
Llámase a Licitación Pública N« 9.632. 
79, para el dia 4 de junio de 1979-. a las 

11 horas, para la adquisición de caninas 
blindadas para vigilancia. 

Lugar de apertura: Saía de Licitacio- 
nes, Defensa 192, entrepiso C, Capital Fe- 
deral . 

Retiro de pliego de condiciones: De- 
partamento Adquisiciones. División lici- 
taciones, en 1 ■ misma dirección de unes 
a viernes de 10 a. 16 horas. 

e.1615 N? 2.970 V.24I5Í79 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
- Llámase a Licitación Púbiica N? 86251 
79, para el día 31 de mayo de 1979, a 
las 11 horas, nara la Fotocomposicíón 
tipográfica de boletines periódicos. 

Lugar de Apertura: Sala de Licitacio- 
nes, Defensa. 192, Entrepiso "C, Capital 
Federal. 

. Retiro de pliegos de Condiciones: De- 
partamento Adquisiciones — Di visión Li- 
citaciones — . en la misma dire-cción. ,de 
lunes a viernes, de 10 a 16 horas. 

e. 21 5 N<> 3.178 v. 2215)79. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
Llámase a Licitación Pública N<? 8.62L 
79, para el día 29 de mayo de 3979, a 
las 11 horas, para ia Adquisición de Res- 
mas de papel, cartón y cartulina. 

Lugar de Apertura: Sala de Licitacio T 
nes, Defensa 192. Entrepisc "C", Capital 
Federal. 

Retiro de pliegos de Condiciones: De- 
partamento Adquisiciones — División Li- 
citaciones—, en la misma dirección, de 
lunes a viernes, de 10 a IB horas. 

e. 2115 m 3.179 v. 22|5¡79 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AÍHES 



BANCO 1" £ LA CITUD.i! 
DE BUENOS A! RES 

Llámase a licitación pública con refe- 
rencia a adquisición r> boletas d<? d-">-- 
sito. 

Los respectivo^ pliegos ot condlci. nc-.- 
se encuentran a disposición de los inte, 
resados en el Departainentc de 'Jompras, 
Florida 302, 3er„ piso, de 10 a le ñoras. 

Valor del pliego: $ 35.000 ftreinta y 
cinco mi! pesos 1. 

Fecha de aper.ura el dia 31 de mayo de 
1 979. a las 11 horas. 

e.1415 Ni 2 825 V. 2315,79 



titución," en la calle Avenida Rlvadavia 
2499 Capital Federal. 

Los respectivos- pliegos ■ de condiciones 
se encuentran & disposición úe ¡as inte- 
resados en el Oepartarrientó de-' Com- 
pras, Elorid- 302, -3er. Piso, de 10 16. 
horas. , 

Valor del pliego:. S 23.000 (veintitrés 
Tíiil -esos). 

Fecha de apertura el día 6 de junio 
de 1979. a las 11.00 horas. 

3. 1815 N' ^.09' v 30|5¡79 

BANCO t -, LA CIUDAD OE 
, BUENOS AIRES 
: Llámase a Licitación Pública con re- 
f:renc¡a a la "Adquisición de muebles 
varios para -.epende cías "arias". 

Los respectivos pliegos t,f condiciones 
se encuentran -a disposición de lot inte-? 
resados en el Departamento de Cumpras, 
Florida 302, Ser. Piso. Capital Federal, 
3e 10 a 16 horas. 

Valor del pliego: v 12.000.— (doce mil 
íesos). 

Fecha de apertura: e! día 5 or ; junio 
tío 137E a las 11. 0C horas. 

e. 1715 N» 3.014 v. 29¡5|79 



BANCO DE LA ITDDAD I 

DE BUENOS AIPES 

Llámase a licitación pública con refe- 
rencia a la adquisición de máfuinae de 
contar billetes. 

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de loa inte- 
resados en el Departamento df Compras, 
Florida 302, 33r. piso, de 10 a 16 horas. 

Valor 3el pliego: S 60.000 (-ese-tn mil 
pesos). 

Fecha de apertura: el dia I o de. junio 
de 1979, a las 11 horas. 

e.16'5 N* 3.004 v.28 ; 5|7ff 



fl.^TvCO DE LA CIUDAD 

B¿ BUENOS AIRES 

Llámase á Licitación Pública con re- 
ferencia a la "Ejecución grupo sanitario 
en 4' piso de nISucursal N? 6, sita ea 
Esmeralda 63?, Capita) Federal". 

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los inte- 
resados en el Departamento de Compras, 
Florida 302, 3er. Piso, de 1P a 16 horas. 

Valor de! pliego: S 40.000 (cuarenta 
mt¡" pesos). 

Fecha de apertura: El dia 28 de mayo 
de 1979. a ias ']£ horas. 

e. 21|5 N' 3.174 v. 22!5|79 




CONSPJO FEDERAL 

DE INVERÜHONES 
Llámale a Licitación Pública para la 
adquisición de una bomba vertical de 
profundidad. Apertura de las ofertas 1 3 
juno 1979 a las 16 ñoras. Consulta y ven- 
ta de pliegos: San Martín 871. Capital 
Federal, Mesa de £!n liadas, de 11 o 19 
horas. Valor del plieco: S 15.000. 

: 17)5 N c 303': v.30'5179 

SOCIEDAD ARGENTINA 

DE AUTORES Y COIWPUSITORES 
DE MU SUCA 
Llámate a Uc'tación Putilíca oara ad- 
quirir Servitio tie Refrigerio. 
Licitación Pública N9 9/79 
Fecha de apertura: 28/5/79 a ias 
17.30 horas. 

Retirar pliegos de jonm'ciores en 
SADAIC — Dentó, de Compras-- Lavu- 
!le 1547, pise 39, Cipltal. en el horario de 
13 a 18 horas. 

$ 7.800 - e.2H5 No 41.103 «.?2í5!79 



CENTRO NACIONAL 

DE REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA MAR JA FERÍtER 
Llámase a Licitación Pública N* 004|79, 
para el día 30 del mes de mayo de 1979, 
a las 15 horas, para subvenir las necesi- 



BANCO DE LA CIUDAD DE 

BUENOS A. 'RES 
Llámase a r ■'■''-'■-"' °imli"-> e<m re- 
ferencia -i: "Ejecución de cubiertas as- 
fálticas de la Sucursal. N« 1 de 1* Ins-. 



SOCIEDAD ARGENTINA 

DE AUFORES V. COMPOSITORES 

DE MÚSICA 

Llámase á Licitación Pública para ad- 
quirir papel carbónico. 
Licitación Pública N? 7,-79. 
Fecha de apertura: J8/5/7S 1 las 

14 horas 

Retirar pliegos de condicione? en 
SADAIC — Dep'lo. de Compras- Lava- 
He 1547, piso 3', Capital, en ei horario de 
13 a 18 horas. 

$ 7.800.— e.2115 N"? 41.102 V.22l5;79 

SOUlliUAti ARGENTINA 

de auto"*;k y compositoras 

de ttusíca 
Llámase a •'.icitación P-'i?lico para ad- 
quirir artículos de llbrc-rir 
Lioitn"">n Pública N» 8-'79. 
F-?ch» de -ipertura: ""•/? , ' 10 ■» ■"' 

15 hOl'n: 

Retirar ■ - Cu. . e*. 

SADAIC — Depto. de Compras— Lam- 
lle 1547, pise 3°, Canital, en el horario do 
13 a 18 horas. 

S 7.800.— e.3115 N<? 41.101 v.22|s|79 



